MULTILAYER CERAMIC CHIP CAPACITORS 


A TDK March 2023 


MULTILAYER CERAMIC CHIP CAPACITORS 


Commercial grade, general (Up to 75V) 


C series 


C0402 
C0603 
C1005 
C1608 
C2012 
C3216 
C3225 
C4532 
C5750 


[01005 inch] 
[0201 inch] 
[0402 inch] 
[0603 inch] 
[0805 inch] 
[1206 inch] 
[1210 inch] 
[1812 inch] 
[2220 inch] 


* Dimensions code: JIS[EIA] 
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MULTILAYER CERAMIC CHIP CAPACITORS @TDK 


REMINDERS FOR USING THESE PRODUCTS 


Before using these products, be sure to request the delivery specifications. 


SAFETY REMINDERS 


Please pay sufficient attention to the warnings for safe designing when using this products. 
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. The products listed on this catalog are intended for use in general electronic equipment (AV equipment, telecommunications equipment, home 


appliances, amusement equipment, computer equipment, personal equipment, office equipment, measurement equipment, industrial robots) 
under a normal operation and use condition. 

The products are not designed or warranted to meet the requirements of the applications listed below, whose performance and/or quality 
require a more stringent level of safety or reliability, or whose failure, malfunction or trouble could cause serious damage to society, person or 
property. 

If you intend to use the products in the applications listed below or if you have special requirements exceeding the range or conditions set forth 
in the each catalog, please contact us. 


8) Public information-processing equipment 

9) Military equipment 

10) Electric heating apparatus, burning equipment 
11) Disaster prevention/crime prevention equipment 


(1) Aerospace/aviation equipment 

(2) Transportation equipment (cars, electric trains, ships, etc.) 

(3) Medical equipment (excepting Pharmaceutical Affairs Law 
classification Class1 ,2) 

(4) Power-generation control equipment 12) Safety equipment 

(5) Atomic energy-related equipment 13) Other applications that are not considered general-purpose 

(6) Seabed equipment applications 

(7) Transportation control equipment 


=~ 


aon 


When designing your equipment even for general-purpose applications, you are kindly requested to take into consideration securing protection 
circuit/device or providing backup circuits in your equipment. 


. We may modify products or discontinue production of a product listed in this catalog without prior notification. 
. We provide “Delivery Specification” that explain precautions for the specifications and safety of each product listed in this catalog. We strongly 


recommend that you exchange these delivery specifications with customers that use one of these products. 
If you plan to export a product listed in this catalog, keep in mind that it may be a restricted item according to the “Foreign Exchange and For- 
eign Trade Control Law”. In such cases, it is necessary to acquire export permission in harmony with this law. 


. Any reproduction or transferring of the contents of this catalog is prohibited without prior permission from our company. 


We are not responsible for problems that occur related to the intellectual property rights or other rights of our company or a third party when you 
use a product listed in this catalog. We do not grant license of these rights. 


. This catalog only applies to products purchased through our company or one of our company’s official agencies. This catalog does not apply to 


products that are purchased through other third parties. 


Notice: Effective January 2013, TDK will use a new catalog number which adds product thickness and packaging specification detail. 
This new catalog number should be referenced on all catalog orders going forward, and is not applicable for OEM part number 
orders. 

Please be aware the last five digits of the catalog number will differ from the item description (internal control number) on the 
product label. 
Contact your local TDK Sales representative for more information. 


(Example) 

Catalog issued date Catalog number Item description (on delivery label) 
Prior to January 2013 C1608C0G1E103J(080AA) C1608C0G1E103JTOOON 
January 2013 and later C1608COG1E103J080AA C1608C0G1E103JTOOON 
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TILAYER CERAMIC CHIP CAPACITORS @TDK 


C series 
General (Up to 75V) 


REACH § Halogen 
SVHC-Free Free 


Lead 
Free 


Type: C0402 [01005 inch], C0603 [0201 inch], C1005 [0402 inch], C1608 [0603 inch], C2012 [0805 inch], 
C3216 [1206 inch], C3225 [1210 inch], C4532 [1812 inch], C5750 [2220 inch] 


MISERIES OVERVIEW 


General type C series is a surface-mounted component, which multilayer dielectrics and inner electrodes are stacked alternately. The monolithic 
structure ensures superior mechanical strength and high reliability. Also, outstanding frequency characteristics such as low ESR and low ESL are 
provided owing to the simpler structure than other capacitors. The capacitance range is up to 100uUF and the lineup has been expanding to a range 


of the film capacitor and electrolytic capacitor. 


Mi FEATURES 


¢ Superior mechanical strength and high reliability due to the monolithic 
structure 

* Outstanding frequency characteristics such as low ESR and low ESL 
by the simple structure 

* Low self-heating value and high resistance to ripple on account of the 
low ESR 

¢ No polarity 


MISHAPE & DIMENSIONS 


<@ a 
1 


2 

L Body length 

W___Body width 

T__Body height 

B Terminal width 

G___Terminal spacing 

Dimensions in mm 

Type [L, Ww T B G 
C0402 0.40+0.02 0.20+0.02 0.20+0.02 0.07 min. 0.14 min. 
C0603 0.60+0.03 0.30+0.03 0.30+0.03 0.10 min. 0.20 min. 
C1005 1.00+0.05 0.50+0.05 0.50+0.05 0.10 min. 0.30 min. 
C1608 1.60+0.10 0.80+0.10 0.80+0.10 0.20 min. 0.30 min. 
C2012 2.00+0.20 1.25+0.20 1.2540.20 0.20 min. 0.50 min. 
C3216 3.20+0.20 1.60+0.20 1.60+0.20 0.20min. 1.00 min. 
C3225 3.2040.40 2.50+0.30 2.50+0.30 0.20min. — 
C4532 4.50+0.40 3.20+0.40 3.2040.40 0.20min. — 
C5750 5.70+0.40 5.00+0.40 2.80+0.30 0.20min. — 


«Dimensional tolerances are typical values. 


APPLICATIONS 


* General electronic equipment 
¢ Mobile devices 

¢ Servers, PCs, tablets 

¢ Power supply circuit 


Mi PRODUCT STRUCTURE 


@Sn 
BNi 
m@ Cu 


The structure which multilayer dielectrics and inner electrodes are stacked 
alternately. The monolithic and simple structure contributes to superior 
mechanical strength and excellent frequency characteristics. 


A Please be sure to request delivery specifications that provide further details on the features and specifications of the products for proper and safe use. 
Please note that the contents may change without any prior notice due to reasons such as upgrading. 
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MULTILAYER CERAMIC CHIP CAPACITORS @TDK 


Hi CATALOG NUMBER CONSTRUCTION 


| C |3216|X5R| 1A | 107| M | 160/| A | C | 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 
(1) Series (6) Capacitance tolerance 


(2) Dimensions L x W (mm) 


Code EIA Length Width Terminal width 
0402 CC01005 0.40 0.20 0.07 
0603 cc0201 0.60 0.30 0.10 
1005 CC0402 1.00 0.50 0.10 
1608 CC0603 1.60 0.80 0.20 
2012 CC0805 2.00 1.25 0.20 
3216 CC1206 3.20 1.60 0.20 
3225 CC1210 3.20 2.50 0.20 
4532 CC1812 4.50 3.20 0.20 
5750 CC2220 5.70 5.00 0.20 


(3) Temperature characteristics 


Temperature Temperature coefficient 

characteristics or capacitance change lemnpere tie talve 
CH 0+60 ppm/°C -25 to +85°C 

CoG 0+30 ppm/°C —55 to +125°C 

JB +10% —25 to +85°C 

X5R +15% —55 to +85°C 

X6S +22% —55 to +105°C 
X7R +15% —55 to +125°C 
X7S +22% —55 to +125°C 
X7T +22,-33% —55 to +125°C 


(4) Rated voltage (DC) 


Code Voltage (DC) 
0G AV 

OJ 6.3V 

1A 10V 

1c 16V 

1E 25V 

1V 35V 

1H 50V 

1N 75V 


(5) Nominal capacitance (pF) 

The capacitance is expressed in three digit codes and in units of 
pico Farads (pF). The first and second digits identify the first and 
second significant figures of the capacitance. The third digit identi- 
fies the multiplier. R designates a decimal point. 


(Example)OR5 = 0.5pF 
101 = 100pF 
225 = 2,200,000pF = 2.2uF 


9 
fo} 
Q 
oO 


Tolerance 
+0.10pF 
+0.25pF 
+0.50pF 
+1% 

+2% 

+5% 
+10% 
+20% 


=/Al SC] O| TO, 0/0 


(7) Thickness 


Code Thickness 
020 0.20 mm 
030 0.30 mm 
050 0.50 mm 
060 0.60 mm 
080 0.80 mm 
085 0.85 mm 
115 1.15mm 
125 1.25 mm 
130 1.30 mm 
160 1.60 mm 
200 2.00 mm 
230 2.30 mm 
250 2.50 mm 
280 2.80 mm 
320 3.20 mm 


(8) Packaging style 


Code Style 

A 178mm reel, 4mm pitch 
B 178mm reel, 2mm pitch 
K 178mm reel, 8mm pitch 


(9) Special reserved code 


Code 
A, B, C 


Description 
TDK internal code 


A Please be sure to request delivery specifications that provide further details on the features and specifications of the products for proper and safe use. 
Please note that the contents may change without any prior notice due to reasons such as upgrading. 
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MULTILAYER CERAMIC CHIP CAPACITORS &@TDK 
| Capacitance range chart C0402 [01005 inch] 
Capacitance CoG | CH JB 
1C 1C 1C 1A OJ 0G 
(pF) Code | (ev) | (16v) | (16V) | (10V) | (6.3V) | (4V) 
0.5 | ORS || | 
0.75 | R75 | [| il 
1/ 010 || a [| 
1.5 | 1R5 || | ] 
2|/ 020 
2.2 | 2R2 | 
3/ 030 || al | 
3.3 | 3R3 || [ | 
4| 040 | i J 
4.7| 4R7 | al | 
5| 050 |B al [ 
6| 060 | ( J 
6.8 | 6R8 
7| 070 || T | 
8| 080 | I [| 
9/ 090 | | i 
10/ 100 | j 
12| 120 | [] ] 
15| 150 | [E | 
18) 180 | ah | 
22 | 220 
27 270 [ I 
33 | 330 | | 
39 | 390 || [ | 
47 | 470 
56 | 560 |/ il | 
68 | 680 | | | 
82/ 820 | fl | 
100 | 101 iL 
150 | 151 
220/ 221 
330 | 331 
470 | 471 
680 | 681 
7500 is Standard thickness 
2,200 | 222 BW 0.20 mm 


| Ea Background gray: These products are not recommended for new designs. 


Mi For details such as the catalog numbers, please refer to the capacitance range table on page 24 and after. 


A Please be sure to request delivery specifications that provide further details on the features and specifications of the products for proper and safe use. 
Please note that the contents may change without any prior notice due to reasons such as upgrading. 
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MULTILAYER CERAMIC CHIP CAPACITORS @TDK 


| Capacitance range chart C0402 [01005 inch] 
Capacitance X5R X6S X7R 
(pF) Gade 1C 1A OJ 0G 1A OJ 0G 1A OJ 0G 
(16V) | (10V) | (6.3V) | (4V) | (10V) | (6.3V) | (4Vv) | (10V) | (6.3V) | (4V) 
100 | 101 
150 | 151 
220 | 221 
330 | 331 
470 | 471 
680 | 681 
1,000 | 102 
1,500 | 152 Standard thickness 
2,200 | 222 EP 0.20 mm 


i | Background gray: These products are not recommended for new designs. 


MiFor details such as the catalog numbers, please refer to the capacitance range table on page 24 and after. 


A Please be sure to request delivery specifications that provide further details on the features and specifications of the products for proper and safe use. 
Please note that the contents may change without any prior notice due to reasons such as upgrading. 


20230302 / milcc_commercial_general_en. 


(7/57) 


MULTILAYER CERAMIC CHIP CAPACITORS @TDK 


| Capacitance range chart C0603 [0201 inch] 
Capacitance COG CH JB X5R 
(pF) Code | 1H iE 1H 1E 1E 1c 1A OJ 1E 1C 1A OJ 0G 
(50V) | (25V) | (50V) | (25V) | (25V) | (16V) | (10V) | (6.3V) | (25V) | (16V) | (10V) | (6.3V) | (4V) 
0.5 | ORS 
0.75 | R75 
1 | 010 
1.5 | 1R5 
2| 020 
2.2 | 2R2 
3 | 030 
3.3 | 3R3 
4| 040 
4.7 | 4R7 
5 | 050 
6 | 060 
6.8 | 6R8 
7 | 070 
8 | 080 
9 | 090 
10 | 100 
12 | 120 
15 | 150 
18 | 180 
22 | 220 
27 | 270 
33 | 330 
39 | 390 
47 | 470 
56 | 560 
68 | 680 
82 | 820 
100 | 101 
150 | 151 
220 | 221 
330 | 331 
470 | 471 
680 | 681 
1,000 | 102 
1,500 | 152 
2,200 | 222 
3,300 | 332 
4,700 | 472 2 | Eg 
6,800 | 682 
10,000 | 103 |= | 
15,000 | 153 Ea Ea 
22,000 | 223 
47,000 | 473 
100,000 | 104 
150,000 | 154 
220,000 | 224 
330,000 | 334 
470,000 | 474 


Standard thickness [jj 0.30 mm 


Eg Background gray: These products are not recommended for new designs. 
MiFor details such as the catalog numbers, please refer to the capacitance range table on page 24 and after. 


A Please be sure to request delivery specifications that provide further details on the features and specifications of the products for proper and safe use. 
Please note that the contents may change without any prior notice due to reasons such as upgrading. 
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MULTILAYER CERAMIC CHIP CAPACITORS @TDK 


| Capacitance range chart C0603 [0201 inch] 
Capacitance X6S X7R X7S 
(pF) Sade 11E 1C 1A OJ 0G TE 1C 1A OJ 1A OJ 0G 
(25V) | (16V) | (10V) | (6.3V) | (4V) | (25V) | (16V) | (10V) | (6.3V) | (10V) | (6.3V) | (4V) 
100 | 101 
150 | 151 
220 | 221 
330 | 331 
470 | 471 
680 | 681 
1,000 | 102 
1,500 | 152 
2,200 | 222 [IRR] anna EVES IES 
3,300 | 332 
4,700 | 472 Eg Ea bu | Ea 
10,000 | 103 
22,000 | 223 
47,000 | 473 Ea 
100,000 | 104 Eg 
150,000 | 154 
220,000 | 224 [i fi bu 
330,000 | 334 
470,000 | 474 


Standard thickness [jj 0.30 mm 


Eg Background gray: These products are not recommended for new designs. 
MiFor details such as the catalog numbers, please refer to the capacitance range table on page 24 and after. 


A Please be sure to request delivery specifications that provide further details on the features and specifications of the products for proper and safe use. 
Please note that the contents may change without any prior notice due to reasons such as upgrading. 
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MULTILAYER CERAMIC CHIP CAPACITORS @TDK 


| Capacitance range chart C1005 [0402 inch] 
Capacitance COG CH | 
1H 1E 1H 
(pF) Code | (sov) | (25v) | (50V) 
0.5 | ORS 
0.75 | R75 
1 010 
1.5 | 1R5 
2| 020 
3} 030 
4; 040 
5 | 050 
6 | 060 
7 | 070 
8 | 080 
9; 090 
10, 100 
12 120 
15, 150 
18, 180 
22 220 
27 270 
33 | 330 
39} 390 
47 470 
56 |} 560 
68 | 680 
82 | 820 
100, 101 
120 121 
150, 151 
180 | 181 
220 221 
270 271 
330 | 331 
390 | 391 
470 471 
560 | 561 
oo oy Standard thickness 
1,000 | 102 HE 0.50 mm 


7 | Background gray: These products are not recommended for new designs. 


MiFor details such as the catalog numbers, please refer to the capacitance range table on page 24 and after. 


A Please be sure to request delivery specifications that provide further details on the features and specifications of the products for proper and safe use. 
Please note that the contents may change without any prior notice due to reasons such as upgrading. 
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MULTILAYER CERAMIC CHIP CAPACITORS @TDK 


| Capacitance range chart C1005 [0402 inch] 
Capacitance JB 
1H 1V 1E 10 1A OJ 0G 
(PF) Code | (cov) | (35v) | (25v) | (16v) | (tov) | (6.3v) | (4V) 
220 221 
330 | 331 
470 471 
680 | 681 
1,000 | 102 
1,500 | 152 
2,200 222 
3,300 | 332 
4,700 472 
6,800 | 682 
10,000 | 103 
15,000 | 153 
22,000 223 
33,000 | 333 
47,000 473 
68,000 | 683 
100,000 | 104 
150,000 | 154 
220,000 224 
330,000 | 334 
470,000 474 
680,000 | 684 
1,000,000 , 105 
1,500,000 |, 155 
3300000 ae Standard thickness 
4,700,000 | 475 na 0.50 mm 


"6|hCU Background gray: These products are not recommended for new designs. 
MiFor details such as the catalog numbers, please refer to the capacitance range table on page 24 and after. 


A Please be sure to request delivery specifications that provide further details on the features and specifications of the products for proper and safe use. 
Please note that the contents may change without any prior notice due to reasons such as upgrading. 
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MULTILAYER CERAMIC CHIP CAPACITORS @TDK 


| Capacitance range chart C1005 [0402 inch] 
Capacitance X5R 
1H 1V 1E 1C 1A OJ 0G 
(PF) Code | (cov) | (35v) | (25v) | (16v) | (tov) | 6.3v) | (4v) 
220 221 
330 | 331 
470 471 
680 | 681 
1,000 | 102 
1,500 | 152 
2,200 222 
3,300 | 332 
4,700 472 
6,800 | 682 
10,000 | 103 
15,000 | 153 
22,000 223 
33,000 | 333 
47,000 473 
68,000 | 683 
100,000 | 104 
150,000 | 154 
220,000 224 
330,000 | 334 
470,000 474 
680,000 | 684 
1,000,000 , 105 
1,500,000 |, 155 
3300000 ae Standard thickness 
4,700,000 | 475 HY 0.50 mm 
Capacitance X6S 
1H 1V 1E 1c 1A OJ 0G 
(PF) Code | (Sov) | (35v) | (25v) | (4ev) | (tov) | (6.3v) | (av) 
10,000 | 103 
15,000 | 153 
22,000 223 
33,000 | 333 
47,000 473 
68,000 | 683 
100,000 | 104 
150,000 | 154 
220,000 224 
330,000 | 334 
470,000 474 
680,000 | 684 
1,000,000 , 105 
1,500,000 |, 155 
300,000 a Standard thickness 
4,700,000 | 475 naa 0.50 mm 


(EE) Background gray: These products are not recommended for new designs. 


MiFor details such as the catalog numbers, please refer to the capacitance range table on page 24 and after. 


A Please be sure to request delivery specifications that provide further details on the features and specifications of the products for proper and safe use. 
Please note that the contents may change without any prior notice due to reasons such as upgrading. 
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MULTILAYER CERAMIC CHIP CAPACITORS @TDK 


| Capacitance range chart C1005 [0402 inch] 
Capacitance X7R X7S 
(pF) Gada 1H LN 1E 1c 1A 1c 1A OJ 0G 
(50V) | (35V) | (25V) | (16V) | (10V) | (16V) | (10V) | (6.3V) | (4V) 
220 | 221 
330 | 331 
470 | 471 
680 | 681 [| 
1,000 | 102 
1,500 | 152 | 
2,200 | 222 
3,300 | 332 
4,700 | 472 
6,800 | 682 
10,000 | 103 | a | 
15,000 | 153 
22,000 | 223 | 
33,000 | 333 
47,000 | 473 
68,000 | 683 
100,000 | 104 
150,000 | 154 
220,000 | 224 
330,000 | 334 
470,000 | 474 
680,000 | 684 
7500-000 we Standard thickness 
2,200,000 | 225 HY 0.50 mm 
ll Background gray: These products are not recommended for new designs. 


MiFor details such as the catalog numbers, please refer to the capacitance range table on page 24 and after. 


A Please be sure to request delivery specifications that provide further details on the features and specifications of the products for proper and safe use. 
Please note that the contents may change without any prior notice due to reasons such as upgrading. 
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MULTILAYER CERAMIC CHIP CAPACITORS @TDK 


| Capacitance range chart 


Capacitance COG CH 
1H 1V 1E 1H 1V 
mr) Code | (cov) | (35v) | (25v) | (Sov) | (35v) 

0.5 | ORS 
0.75 | R75 
1/ 010 
1.5 | 1R5 
2] 020 
3| 030 
4| 040 
5 | 050 
6 | 060 
7| 070 
8 | 080 
9| 090 
10 | 100 
12 | 120 
15 | 150 
18 | 180 
22 | 220 
27 | 270 
33 | 330 
39 | 390 
47 | 470 
56 | 560 
68 | 680 
82 820 
100 | 101 
120 | 121 
150 | 151 
180 | 181 
220 | 221 
270 | 271 
330 | 331 
390 | 391 
470 | 471 
560 | 561 
680 | 681 
820 | 821 
1,000 | 102 
1,200 | 122 
1,500 | 152 
1,800 | 182 
2,200 | 222 
2,700 | 272 
3,300 | 332 
3,900 | 392 
4,700 | 472 
5,600 | 562 
6,800 | 682 
8,200 | 822 
10,000 | 103 
15,000 | 153 

18,000 | 183 ba 


C1608 [0603 inch] 


Standard thickness 


By 0.80 mm 


Ea Background gray: These products are not recommended for new designs. 


MiFor details such as the catalog numbers, please refer to the capacitance range table on page 24 and after. 


A Please be sure to request delivery specifications that provide further details on the features and specifications of the products for proper and safe use. 
Please note that the contents may change without any prior notice due to reasons such as upgrading. 
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MULTILAYER CERAMIC CHIP CAPACITORS @TDK 


| Capacitance range chart C1608 [0603 inch] 
Capacitance JB 
1H 1V 1E te 1A OJ 0G 
(pF) Code | (cov) | (35v) | (25v) | (16v) | (tov) | 6.3v) | (4v) 
10,000 | 103 
15,000 | 153 
22,000 223 
33,000 | 333 
47,000 473 
68,000 | 683 
100,000 | 104 
150,000 | 154 
220,000 224 
330,000 | 334 
470,000 474 
680,000 | 684 


1,000,000 | 105 
1,500,000 | 155 
2,200,000 | 225 
3,300,000 | 335 
4,700,000 | 475 
6,800,000 | 685 

5000/00 ve Standard thickness 

22,000,000 | 226 Fa BP 0.80 mm 


Capacitance X5R 
1H 1V 1E 1C 1A OJ 0G 
(pF) Code | (cov) | (35v) | (25v) | (16v) | (tov) | (6.3v) | (4) 
1,000 | 102 
2,200 | 222 
4,700 | 472 
10,000 | 103 
15,000 | 153 
22,000 | 223 
33,000 | 333 
47,000 | 473 
68,000 | 683 
100,000 | 104 
150,000 | 154 
220,000 | 224 
330,000 | 334 
470,000 | 474 
680,000 | 684 
1,000,000 | 105 
1,500,000 | 155 
2,200,000 | 225 
3,300,000 | 335 
4,700,000 | 475 
6,800,000 | 685 
5:000/000 we Standard thickness 
22,000,000 | 226 fi BP 0.80 mm 


Ea Background gray: These products are not recommended for new designs. 


MiFor details such as the catalog numbers, please refer to the capacitance range table on page 24 and after. 


A Please be sure to request delivery specifications that provide further details on the features and specifications of the products for proper and safe use. 
Please note that the contents may change without any prior notice due to reasons such as upgrading. 
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TILAYER CERAMIC CHIP CAPACITORS @TDK 


| Capacitance range chart C1608 [0603 inch] 
Capacitance X6S 
1H 1V 1E 1C 1A OJ 0G 
(pF) Code | (sovy | (35v) | (25v) | (16v) | (10Vv) | (6.3Vv) | (4V) 
150,000 | 154 
220,000 224 
330,000 | 334 
470,000 474 
680,000 | 684 


1,000,000 | 105 
1,500,000 | 155 
2,200,000 | 225 
3,300,000 | 335 
4,700,000 | 475 
6,800,000 | 685 
10,000,000 | 106 


Standard thickness 


22,000,000 | 226 BD 0.80 mm 
Capacitance X7R X7S 
(pF) Code | ,1H 1V 1E 1c 1A OJ 1C 1A OJ 0G 
(50V) | (35V) | (25V) | (16V) | (10V) | (6.3V) | (16V) | (10V) | (6.3V) | (4V) 
1,000 | 102 
2,200 | 222 
4,700 | 472 
10,000 | 103 Eg 
15,000 | 153 
22,000 | 223 
33,000 | 333 
47,000 | 473 
68,000 | 683 
100,000 | 104 
150,000 | 154 
220,000 | 224 
330,000 | 334 
470,000 | 474 
680,000 | 684 
1,000,000 | 105 
1,500,000 | 155 
2,200,000 | 225 
3,300,000 | 335 
5300-000 ae Standard thickness 
10,000,000 | 106 BD 0.80 mm 


BE) Background gray: These products are not recommended for new designs. 


MiFor details such as the catalog numbers, please refer to the capacitance range table on page 24 and after. 


A Please be sure to request delivery specifications that provide further details on the features and specifications of the products for proper and safe use. 
Please note that the contents may change without any prior notice due to reasons such as upgrading. 
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MULTILAYER CERAMIC CHIP CAPACITORS @TDK 
| Capacitance range chart C2012 [0805 inch] 
Capacitance COG CH JB 
(pF) Code | ,1H 1V 1E 1H 1V 1H 1V 1E 1C 1A OJ 
(50V) | (35V) | (25V) | (50V) | (35V) | (50V) | (85V) | (25V) | (16V) | (10V) | (6.3V) 
1,000 | 102 
1,200 | 122 
1,500 | 152 
1,800 | 182 
2,200 | 222 
2,700 | 272 
3,300 | 332 
3,900 | 392 
4,700 | 472 
5,600 | 562 
6,800 | 682 
8,200 | 822 
10,000 | 103 | 
15,000 | 153 
18,000 | 183 
22,000| 223 | ly ha 
27,000 | 273 
30,000 | 303 
33,000 | 333 | le na 
100,000 | 104 
150,000 | 154 
220,000 | 224 
330,000 | 334 
470,000 | 474 
680,000 | 684 
1,000,000 | 105 
1,500,000 | 155 
2,200,000 | 225 
3,300,000 | 335 
4,700,000 | 475 
6,800,000 | 685 
10,000,000 | 106 
15,000,000 | 156 
22,000,000 | 226 
33,000,000 | 336 
47,000,000 | 476 


Standard thickness [Uj 0.60mm QR 085mm RR 1.25mm 


BE) Background gray: These products are not recommended for new designs. 
MiFor details such as the catalog numbers, please refer to the capacitance range table on page 24 and after. 


A Please be sure to request delivery specifications that provide further details on the features and specifications of the products for proper and safe use. 
Please note that the contents may change without any prior notice due to reasons such as upgrading. 
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TILAYER CERAMIC CHIP CAPACITORS @TDK 


| Capacitance range chart C2012 [0805 inch] 
Capacitance X5R 
1H 1V 1E 1. 1A OJ 0G 
(pF) Code | (cov) | (35v) | (25v) | (tev) | (tov) | (6.3v) | (4V) 
100,000 104 
150,000 154 
220,000 224 
330,000 334 
470,000 474 
680,000 684 


1,000,000 | 105 
1,500,000 | 155 


2,200,000 | 225 |e | 
3,300,000 | 335 
4,700,000 | 475 
6,800,000 | 685 
10,000,000 | 106 Ea Standard thickness 
15,000,000 | 156 Oy 0.60 mm 
22,000,000 | 226 eas 
33,000,000 | 336 MB 0.85 mm 
47,000,000 | 476 | OS 1.25 mm 
Capacitance X6S 
1H 1V 1E tC 1A OJ 0G 

(pF) Code | (cov) | (35v) | (25v) | (tev) | (tov) | (6.3v) | (4v) 

470,000 | 474 

680,000 | 684 


1,000,000 | 105 
1,500,000 | 155 
2,200,000 | 225 
3,300,000 | 335 
4,700,000 | 475 
6,800,000 | 685 
10,000,000 | 106 


15,000,000 | 156 Standard thickness 
22,000,000 | 226 

33,000,000 | 336 HE 0.85 mm 
47,000,000 | 476 BH 1.25 mm 


Eg Background gray: These products are not recommended for new designs. 


MiFor details such as the catalog numbers, please refer to the capacitance range table on page 24 and after. 


A Please be sure to request delivery specifications that provide further details on the features and specifications of the products for proper and safe use. 
Please note that the contents may change without any prior notice due to reasons such as upgrading. 
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TILAYER CERAMIC CHIP CAPACITORS @TDK 


| Capacitance range chart C2012 [0805 inch] 


Capacitance X7R X7S 


1H | WV | iE] 10) 1A] OF | 1E |) 16] 1A | Ov | 0G 
(pF) Code | (soy) | (35v) | (25v) | (4ev) | (tov) | (6.3V) | (25v) | (16v) | (10v) | 6.3v) | (av) 


100,000 | 104 
150,000 | 154 
220,000 | 224 
330,000 | 334 
470,000 | 474 
680,000 | 684 


1,000,000 | 105 
1,500,000 | 155 
2,200,000 | 225 
3,300,000 | 335 


4,700,000 | 475 | 

6,800,000 | 685 fi Standard thickness 
10,000,000 | 106 || 

15,000,000 | 156 MEH 0.85 mm 
22,000,000 | 226 BH 1.25mm 


Ea Background gray: These products are not recommended for new designs. 


MiFor details such as the catalog numbers, please refer to the capacitance range table on page 24 and after. 


A Please be sure to request delivery specifications that provide further details on the features and specifications of the products for proper and safe use. 
Please note that the contents may change without any prior notice due to reasons such as upgrading. 
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MULTILAYER CERAMIC CHIP CAPACITORS aTDK 
| Capacitance range chart C3216 [1206 inch] 
Capacitance COG CH JB 
1H 1H 1H 1V 1E 1C 1A OJ 
(pF) Code | (ov) | (Sov) | (Sov) | (35V) | (25v) | (1ev) | (10V) | (6.3V) 
3,900 | 392 
4,700 472 
5,600 | 562 
6,800 | 682 
8,200 | 822 
10,000 103 
15,000 153 
22,000 223 
33,000 | 333 
47,000 473 
68,000 | 683 
100,000 104 i] 


1,000,000 | 105 
1,500,000 | 155 
2,200,000 | 225 
3,300,000 | 335 
4,700,000 | 475 
6,800,000 | 685 
10,000,000 | 106 
15,000,000 | 156 


22,000,000 | 226 BP 0.60 mm 
33,000,000 | 336 0.85 mm 
47,000,000 | 476 na 


68,000,000 | 686 WM 1.15mm 


100,000,000 | 107 BWW 1.co mm 


Standard thickness 


Capacitance X5R 


1H 1V 1E 1c 1A OJ 0G 
(50V) | (35V) | (25V) | (16V) | (10V) | (6.3V) | (4V) 


(pF) Code 


1,000,000 | 105 
1,500,000 | 155 
2,200,000 | 225 
3,300,000 | 335 
4,700,000 | 475 
6,800,000 | 685 
10,000,000 | 106 
15,000,000 | 156 


22,000,000 | 226 Standard thickness 
33,000,000 | 336 0.85 mm 
47,000,000 | 476 ‘as 
68,000,000 | 686 MM 115mm 
100,000,000 | 107 Be WW 160mm 


BE) Background gray: These products are not recommended for new designs. 


MiFor details such as the catalog numbers, please refer to the capacitance range table on page 24 and after. 


A Please be sure to request delivery specifications that provide further details on the features and specifications of the products for proper and safe use. 
Please note that the contents may change without any prior notice due to reasons such as upgrading. 
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MULTILAYER CERAMIC CHIP CAPACITORS @TDIK 
| Capacitance range chart C3216 [1206 inch] 
Capacitance X6S 


iH | IV] 12] 1c | 1A] W |] 0G 
(pF) Code | (cov) | (35v) | (25v) | (16v) | (tov) | 6.3v) | (4v) 
1,500,000 155 
2,200,000 225 
3,300,000 335 
4,700,000 475 
6,800,000 685 
10,000,000 106 


15,000,000 | 156 


22,000,000 | 226 bu 

33,000,000 | 336 Standard thickness 
47,000,000 | 476 

68,000,000 | 686 HN 0.85 mm 
100,000,000 | 107 BW 1.60 mm 
Capacitance X7R X7S 

(oF) Code | 1H 1V 1E 1C 1A OJ 1A OJ 0G 

i (50V) | (35V) | (25V) | (16V) | (10V) | (6.3V) | (10V) | (6.3V) | (4V) 

220,000 | 224 

330,000 | 334 

470,000 | 474 

680,000 | 684 


1,000,000 | 105 
1,500,000 | 155 
2,200,000 | 225 
3,300,000 | 335 
4,700,000 | 475 
6,800,000 | 685 


10,000,000 | 106 bu ia i 2 Standard thickness 
15,000,000 | 156 HN 0.85 mm 
22,000,000 | 226 7 4 
33,000,000 | 336 MH 1.15 mm 
47,000,000 | 476 WW 1.60 mm 


BE) Background gray: These products are not recommended for new designs. 


MiFor details such as the catalog numbers, please refer to the capacitance range table on page 24 and after. 


A Please be sure to request delivery specifications that provide further details on the features and specifications of the products for proper and safe use. 
Please note that the contents may change without any prior notice due to reasons such as upgrading. 
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MULTILAYER CERAMIC CHIP CAPACITORS @TDK 
| Capacitance range chart C3225 [1210 inch] 
Capacitance COG CH JB X5R 


1H 1H 1H TE 1c 1A 1H TE 1c 1A OJ 


(pF) Code | (savy | (Sov) | (Sov) | (25v) | (tev) | (tov) | (ov) | (25v) | (4ev) | (tov) | (6.3V) 
22,000 223 

33,000 | 333 = 

47,000 473 

68,000 683 : 

100,000 104 


2,200,000 | 225 
3,300,000 | 335 
4,700,000 | 475 


6,800,000 | 685 
10,000,000 | 106 


15,000,000 156 
22,000,000 | 226 Ea 
33,000,000 | 336 
47,000,000 | 476 

100,000,000 107 

Standard thickness BH 125mm BP 160mm PY 200mm BR 230mm Be 2.50mm 
Capacitance X6S X7R 
(pF) Code 1H 1V AE 1C 1A OJ 1N 1H 1E 1C 1A 


(50V) | (85V) | (25V) | (16Vv) | (10V) | (6.3V) | (75V) | (50V) | (25V) | (16V) | (10V) 


1,000,000 | 105 
1,500,000 | 155 
2,200,000 | 225 
3,300,000 | 335 
4,700,000 | 475 
6,800,000 | 685 

10,000,000 | 106 fi fi | | 

15,000,000 | 156 

22,000,000 | 226 Ea 


47,000,000 | 476 
100,000,000 | 107 na 
Standard thickness [Pj 1.60mm 9 2.00mm I 230mm BR 250mm 


Capacitance X7S X7T 
1H 1A OJ 1A OJ 
(pF) Code | (Sov) | (10v) | (6.3Vv) | (tov) | (6.3V) 
6,800,000 | 685 
10,000,000 | 106 
47,000,000 | 476 ne na 
100,000,000 | 107 ne ba 


Standard thickness [J 2.50 mm 


BE) Background gray: These products are not recommended for new designs. 
MiFor details such as the catalog numbers, please refer to the capacitance range table on page 24 and after. 


A Please be sure to request delivery specifications that provide further details on the features and specifications of the products for proper and safe use. 
Please note that the contents may change without any prior notice due to reasons such as upgrading. 
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MULTILAYER CERAMIC CHIP CAPACITORS TDK 
| Capacitance range chart C4532 [1812 inch] 
Capacitance COG CH JB 
1H 1H 1H 1E 1c 
(pF) Code | (cov) | (Sov) | (Sov) | (25v) | (tev) 
47,000 | 473 
68,000 | 683 
100,000 | 104 
150,000 | 154 ; 
220,000 | 224 Standard thickness 
6,800,000 | 685 Ew BW 1.60 mm 
10,000,000 | 106 2.00 mm 
15,000,000 | 156 Ea 
22,000,000 | 226 Mi 250mm 
33,000,000 | 336 Ba 3.20mm 
Capacitance X5R X6S X7R 
(pF) Code | ,1H 1E ae 1A OJ OJ 1H 1E 1G 
p (50V) | (25V) | (16V) | (10V) | (6.3V) | (6.3V) | (50V) | (25V) | (16V) 
1,000,000 | 105 
2,200,000 | 225 
3,300,000 | 335 
4,700,000 | 475 Ea 
6,800,000 | 685 | Si Standard thickness 
10,000,000 | 106 | | 
15,000,000 | 156 BH 160mm 
22,000,000 | 226 >| Fa BWW 2.00 mm 
33,000,000 | 336 HE 2.30 mm 
47,000,000 | 476 5 
68,000,000 | 686 Bi 250mm 
100,000,000 | 107 na na BW 2.30 mm 


BE) Background gray: These products are not recommended for new designs. 


MiFor details such as the catalog numbers, please refer to the capacitance range table on page 24 and after. 


A Please be sure to request delivery specifications that provide further details on the features and specifications of the products for proper and safe use. 
Please note that the contents may change without any prior notice due to reasons such as upgrading. 
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MULTILAYER CERAMIC CHIP CAPACITORS &aTDK 
| Capacitance range chart C5750 [2220 inch] 
Capacitance JB X5R X7R 
1E 1H 1E te 1A Ou 1H 1V 1E 1c 

(pF) Code | (sv) | (60v) | (25v) | (16v) | (10v) | (6.3Vv) | (Sov) | (35V) | (25v) | (tev) 

4,700,000 | 475 

6,800,000 | 685 

10,000,000 | 106 na 
15,000,000 | 156 Standard thickness 
22,000,000 | 226 | J || na BW 2.00 mm 
33,000,000 | 336 bd WE 2.30 mm 
47,000,000 | 476 lt na 

68,000,000 | 686 Ml 2.50 mm 
100,000,000 | 107 na BD 2.80 mm 


Ea Background gray: These products are not recommended for new designs. 


MiFor details such as the catalog numbers, please refer to the capacitance range table on page 24 and after. 


A Please be sure to request delivery specifications that provide further details on the features and specifications of the products for proper and safe use. 
Please note that the contents may change without any prior notice due to reasons such as upgrading. 
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MULTILAYER CERAMIC CHIP CAPACITORS 


Capacitance range table Temperature characteristic: COG (-55 to +125°C, 0430 ppm/°C) 


Capacitance Dimensions Thickness Capacitance Palalog number 
(mm) tolerance Rated voltage Ede: 50V Rated voltage Ede: 25V Rated voltage Ede: 16V 
0402 0.20+0.02 +0.25pF C0402C0G1COR5C020BC 
0603 0.30+0.03 +0.25pF C0603C0G1HOR5C030BA C0603C0G1E0R5C030BA 
0.5 pF +0.10pF C1005C0G1HORSB050BA 
~~ pues +0.25pF C1005C0G1HOR5SCO50BA 
1608 0.80+0.10 +0.25pF C1608C0G1HOR5SCO80AA 
0402 0.20+0.02 +0.25pF C0402C0G1CR75C020BC 
0603 0.30+0.03 +0.25pF C0603C0G1HR75C030BA C0603C0G1ER75C030BA 
0.75 pF +0.10pF C1005C0G1HR75B050BA 
1 oe +0.25pF C1005C0G1HR75CO50BA 
1608 0.80+0.10 +0.25pF C1608COG1HR75CO80AA 
0402 0.20+0.02 +0.25pF C0402C0G1C010C020BC 
0603 0.30+0.03 +0.25pF C0603C0G1H010C030BA C0603C0G1E010C030BA 
1 pF +0.10pF C1005C0G1H010B050BA 
1008 Sere +0.25pF C1005C0G1H010C050BA 
1608 0.80+0.10 +0.25pF C1608C0G1HO10C080AA 
0402 0.20+0.02 +0.25pF C0402C0G1C1R5C020BC 
0603 0.30+0.03 +0.25pF C0603C0G1H1R5C030BA C0603C0G1E1R5C030BA 
1.5 pF +0.10pF C1005C0G1H1R5B050BA 
1005 ual +0.25pF C1005C0G1H1R5CO50BA 
1608 0.80+0.10 +0.25pF C1608C0G1H1R5CO80AA 
0402 0.20+0.02 +0.25pF C0402C0G1C020C020BC 
0603 0.30+0.03 +0.25pF C0603C0G1H020C030BA C0603C0G1E020C030BA 
2 pF i008 Asolo 0s +0.10pF C1005C0G1H020B050BA 
+0.25pF C1005C0G1HO20C050BA 
1608 0.80+0.10 +0.25pF C1608C0G1HO20C080AA 
2.2 pF 0402 0.20+0.02 +0.25pF C0402C0G1C2R2C020BC 
0603 0.30+0.03 +0.25pF C0603C0G1H2R2C030BA C0603C0G1E2R2C030BA 
0402 0.20+0.02 +0.25pF C0402C0G1C030C020BC 
0603 0.30+0.03 +0.25pF C0603C0G1HO30C030BA C0603C0G1E030C030BA 
3 pF +0.10pF C1005C0G1HO30B050BA 
bia ee +0.25pF C1005C0G1H030C050BA 
1608 0.80+0.10 +0.25pF C1608C0G1HO30C080AA 
3.3 pF 0402 0.20+0.02 +0.25pF C0402C0G1C3R3C020BC 
0603 0.30+0.03 +0.25pF C0603C0G1H3R3C030BA C0603CO0G1E3R3C030BA 
0402 0.20+0.02 +0.25pF C0402C0G1C040C020BC 
0603 0.30+0.03 +0.25pF C0603C0G1HO40C030BA C0603C0G1E040C030BA 
4 pF +0.10pF C1005C0G1H040B050BA 
1008 pomere +0.25pF C1005C0G1H040C050BA 
1608 0.80+0.10 +0.25pF C1608C0G1HO40C080AA 
4.7 pF 0402 0.20+0.02 +0.25pF C0402C0G1C4R7C020BC 
0603 0.30+0.03 +0.25pF C0603C0G1H4R7C030BA C0603C0G1E4R7C030BA 
0402 0.20+0.02 +0.25pF C0402C0G1C050C020BC 
0603 0.30+0.03 +0.25pF C0603C0G1HOS0C030BA C0603C0G1E050C030BA 
5 pF 4008 i e6x0.05 +0.10pF C1005C0G1HO50B050BA 
+0.25pF C1005C0G1HOS0CO50BA 
1608 0.80+0.10 +0.25pF C1608C0G1HOSOCO80AA 
0402 0.20+0.02 +0.50pF C0402C0G1C060D020BC 
0603 0.30+0.03 +0.50pF C0603C0G1HO60D030BA C0603C0G1E060D030BA 
+0.25pF C1005C0G1HO60CO5S0BA 
lad 1002 eas +0.50pF C1005C0G1HO60D050BA 
+0.25pF C1608C0G1HO60CO80AA 
aes ee +0.50pF C1608C0G1HO60D080AA 
6.8 pF 0402 0.20+0.02 +0.50pF C0402C0G1C6R8D020BC 
0603 0.30+0.03 +0.50pF C0603C0G1H6R8D030BA C0603C0G1E6R8D030BA 
0402 0.20+0.02 +0.50pF C0402C0G1C070D020BC 
0603 0.30+0.03 +0.50pF C0603C0G1HO70D030BA C0603C0G1E070D030BA 
+0.25pF C1005C0G1HO70CO50BA 
ad ais pene? +0.50pF C1005C0G1HO70D050BA 
ieee a0u046 +0.25pF C1608C0G1HO70CO80AA 
+0.50pF C1608C0G1HO70D080AA 


ll Gray items: These products are not recommended for new designs. 
Click the part numbers for details. 


A Please be sure to request delivery specifications that provide further details on the features and specifications of the products for proper and safe use. 
Please note that the contents may change without any prior notice due to reasons such as upgrading. 
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MULTILAYER CERAMIC CHIP CAPACITORS 


Capacitance range table Temperature characteristic: COG (-55 to +125°C, 0430 ppm/°C) 


Capacitance Dimensions Thickness Capacitance Palalog number 
(mm) tolerance Rated voltage Ede: 50V Rated voltage Ede: 25V Rated voltage Ede: 16V 
0402 0.20+0.02 +0.50pF C0402C0G1C080D020BC 
0603 0.30+0.03 +0.50pF C0603C0G1HO80D030BA C0603C0G1E080D030BA 
+0.25pF C1005C0G1HO080C050BA 
F 1 5020. 
Pe eo eee a0 S0nF C1005C0G1HO80D050BA 
+0.25pF C1608C0G1HO80C080AA 
1 8020.1 
608 eso +0.50pF C1608C0G1HO80D080AA 
0402 0.20+0.02 +0.50pF C0402C0G1C090D020BC 
0603 0.30+0.03 +0.50pF C0603C0G1HO90D030BA C0603C0G1E090D030BA 
+0.25pF C1005CO0G1HO090C050BA 
F 1 5020. 
2P nn Baten 66 S0nF C1005C0G1HOS0D050BA 
+0.25pF C1608C0G1HO90C080AA 
1 80+0.1 
eee 0.6020:10 +0.50pF C1608C0G1HO90D080AA 
0402 0.20+0.02 +0.50pF C0402C0G1C100D020BC 
0603 0.300.083 £0.50pF C0603C0G1H100D030BA C0603C0G1E100D030BA 
+0.25pF C1005C0G1H100C050BA 
10 pF 1 5020. 
oP ii OSE DNS: = EeGar C1005C0G1H100D050BA 
£0.25pF 
1608 0.80+0.10 +0 ‘5p! C1608C0G1H100C080AA 
+0.50pF C1608C0G1H100D080AA 
+109 C0402C0G1C120K020BC. 
0402 0.200.02 ee 
+5% C0402C0G1C120J020BC 
+10% C0603C0G1H120K030BA C0603C0G1E120K030BA 
12 pF 3020. 
P pee 0.900-08 +5% C0603C0G1H120J030BA C0603C0G1E120J030BA 
1005 0.5020.05 15% C1005C0G1H120J050BA 
1608 0.8020.10 15% C1608C0G1H120J080AA 
+109 
0402 0.20+0.02 +10% C0402C0G1C150K020BC. 
+5% C0402C0G1C150J020BC 
+109 C0603C0G1H150K030BA C0603C0G1E150K030BA 
0603 0.30#0.03 ae 
+5% C0603C0G1H150J030BA C0603C0G1E150J030BA 
15 pF +1% C1005C0G1H150F050BA 
. 1005 0.50+0.05 42% C1005C0G1H150G050BA 
+5% C1005C0G1H150J050BA 
+1% C1608C0G1H150F080AA 
1608 0.80+0.10 42% C1608C0G1H150G080AA 
+5% C1608C0G1H150J080AA 
+109 
0402 0.20+0.02 +10% C0402C0G1C180K020BC. 
+5% C0402C0G1C180J020BC 
+109 C0603C0G1H180K030BA C0603C0G1E180K030BA 
18 pF 0603 0.3020.03 eli 
+5% C0603C0G1H180J030BA C0603C0G1E180J030BA 
1005 0.5020.05 15% ©1005C0G1H180J050BA 
1608 0.8020.10 15% C1608C0G1H180J080AA 
+109 
0402 0.20+0.02 +10% C0402C0G1C220K020BC 
+5% C0402C0G1C220J020BC 
+10% C0603C0G1H220K030BA C0603C0G1E220K030BA 
0603 0.3020.03 ae 
15% C0603C0G1H220J030BA C0603C0G1E220J030BA 
22 pF +1% C1005C0G1H220F050BA 
P 1005 0.50+0.05 42% 1005C0G1H220G050BA 
+5% C1005C0G1H220J050BA 
+1% C1608C0G1H220F080AA 
1608 0.80+0.10 +2% C1608C0G1H220G080AA 
+5% C1608C0G1H220J080AA 
+109 C0402C0G1C270K020BC 
0402 0.20+0.02 ee 
+5% C0402C0G1C270J020BC 
+109 C0603C0G1H270K030BA C0603C0G1E270K' 
27 pF 0603 0.3040.03 ——*!0% ae 
+5% C0603C0G1H270J030BA C0603C0G1E270J030BA 
1005 0.50+0.05 +5% C1005C0G1H270J050BA 
1608 0.80+0.10 +5% C1608C0G1H270J080AA 


li Gray items: These products are not recommended for new designs. 
Click the part numbers for details. 


A Please be sure to request delivery specifications that provide further details on the features and specifications of the products for proper and safe use. 
Please note that the contents may change without any prior notice due to reasons such as upgrading. 
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MULTILAYER CERAMIC CHIP CAPACITORS 


Capacitance range table Temperature characteristic: COG (-55 to +125°C, 0430 ppm/°C) 


: ; : Thickness Capacitance Catalog number 
Eapeeinee nen =an (mm) joleraoe Rated voltage Ede: 50V Rated voltage Ede: 25V Rated voltage Ede: 16V 
+10% C0402C0G1C330K020BC 
ee Cee +5% C0402C0G1C330J020BC 
+10% C0603C0G1H330K030BA C0603C0G1E330K030BA 
died aieiati +5% C0603C0G1H330J030BA C0603C0G1E330J030BA 
33 pF 41% C1005C0G1H330F050BA 
1005 0.50+0.05 +2% C1005C0G1H330G050BA 
+5% C1005C0G1H330J050BA 
41% C1608C0G1H330F080AA 
1608 0.80+0.10 +2% C1608C0G1H330G080AA 
+5% C1608C0G1H330J080AA 
aos Gaeane +10% C0402C0G1C390K020BC 
+5% C0402C0G1C390J020BC 
39 pF 0603 ea0uG8 +10% C0603C0G1H390K030BA C0603C0G1E390K030BA 
45% C0603C0G1H390J030BA C0603C0G1E390J030BA 
1005 0.50+0.05 +5% C1005C0G1H390J050BA 
1608 0.80+0.10 +5% C1608C0G1H390J080AA 
+10% C0402C0G1C470K020BC 
mee Sense +5% C0402C0G1C470J020BC 
+10% C0603C0G1H470K030BA C0603C0G1E470K030BA 
ae iapashiads +5% C0603C0G1H470J030BA C0603C0G1E470J030BA 
47 pF +1% C1005C0G1H470F050BA 
1005 0.50+0.05 42% C1005C0G1H470G050BA 
+5% C1005C0G1H470J050BA 
41% C1608C0G1H470F080AA 
1608 0.80+0.10 +2% C1608C0G1H470G080AA 
+5% C1608C0G1H470J080AA 
pabe 6:5010:08 +10% C0402C0G1C560K020BC 
+5% C0402C0G1C560J020BC 
+10% C0603C0G1H560K030BA C0603C0G1E560K030BA 
mee ae Berenee +5% C0603C0G1H560J030BA C0603C0G1E560J030BA 
1005 0.50+0.05 +5% C1005C0G1H560J050BA 
1608 0.80+0.10 +5% C1608C0G1H560J080AA 
0402 6301009 +10% C0402C0G1C680K020BC 
+5% C0402C0G1C680J020BC 
+10% C0603C0G1H680K030BA C0603C0G1E680K030BA 
oo eee +5% C0603C0G1H680J030BA C0603C0G1E680J030BA 
68 pF 41% C1005C0G1H680F050BA 
1005 0.50+0.05 +2% C1005C0G1H680G050BA 
+5% C1005C0G1H680J050BA 
+1% C1608C0G1H680F080AA 
1608 0.80+0.10 +2% C1608C0G1H680G080AA 
+5% C1608C0G1H680J080AA 
+10% C0402C0G1C820K020BC 
ae cee +5% C0402C0G1C820J020BC 
82 pF 0603 senas +10% C0603C0G1H820K030BA C0603C0G1E820K030BA 
+5% C0603C0G1H820J030BA C0603C0G1E820J030BA 
1005 0.50+0.05 +5% C1005C0G1H820J050BA 
1608 0.80+0.10 +5% C1608C0G1H820J080AA 
+10% C0402C0G1C101K020BC 
oe anes +5% C0402C0G1C101J020BC 
+10% C0603C0G1H101K030BA C0603C0G1E101K030BA 
iad paene +5% C0603C0G1H101J030BA C0603C0G1E101J030BA 
41% C1005C0G1H101F050BA 
400 pF i605 asus +10% C1005C0G1H101KO50BA 
42% C1005C0G1H101G050BA 
45% C1005C0G1H101J050BA 
+1% C1608C0G1H101F080AA 
+10% C1608C0G1H101KO80AA 
1608 Deas +2% C1608C0G1H101G080AA 
+5% C1608C0G1H101J080AA 


ll Gray items: These products are not recommended for new designs. 
Click the part numbers for details. 


Please be sure to request delivery specifications that provide further details on the features and specifications of the products for proper and safe use. 
Please note that the contents may change without any prior notice due to reasons such as upgrading. 
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MULTILAYER CERAMIC CHIP CAPACITORS 


Capacitance range table Temperature characteristic: COG (-55 to +125°C, 0430 ppm/°C) 


: " ; Thickness Capacitance Catalog number 
Capacitance Dimensions (mm) ae Rated voltage Ede: 50V 
+10% C1005C0G1H121K050BA 
m00e Ce +5% C1005C0G1H121J050BA 
120 pF +10% C1608C0G1H121KO80AA 
bats OS +5% C1608C0G1H121J080AA 
+1% C1005C0G1H151F050BA 
+10% C1005C0G1H151K050BA 
1008 ae +2% C1005C0G1H151G050BA 
+5% C1005C0G1H151J050BA 
150 pF +1% C1608C0G1H151F080AA 
+10% C1608C0G1H151K080AA 
— a +2% C1608C0G1H151G080AA 
+5% C1608C0G1H151J080AA 
+10% C1005C0G1H181K050BA 
180 pF a Ene +5% C1005C0G1H181J050BA 
+10% C1608C0G1H181K080AA 
nor daa +5% C1608C0G1H181J080AA 
+1% C1005C0G1H221F050BA 
+10% C1005C0G1H221K050BA 
ad ee +2% C1005C0G1H221G050BA 
+5% C1005C0G1H221J050BA 
220 pF +1% C1608C0G1H221F080AA 
+10% C1608C0G1H221K080AA 
—_ ined +2% C1608C0G1H221G080AA 
+5% C1608C0G1H221JO80AA 
+10% C1005C0G1H271K050BA 
270 pF ae te +5% C1005C0G1H271J050BA 
+10% C1608C0G1H271K080AA 
ta ones +5% C1608C0G1H271J080AA 
+1% C1005C0G1H331F050BA 
+10% C1005C0G1H331K050BA 
a“ rea +2% C1005C0G1H331G050BA 
+5% C1005C0G1H331J050BA 
eS0RF +1% C1608C0G1H331F080AA 
+10% C1608C0G1H331K080AA 
ee ee +2% C1608C0G1H331G080AA 
+5% C1608C0G1H331JO80AA 
+10% C1005C0G1H391K050BA 
390 pF _ tee +5% C1005C0G1H391J050BA 
+10% C1608C0G1H391K080AA 
aed inti +5% C1608C0G1H391J080AA 
+1% C1005C0G1H471F050BA 
+10% C1005C0G1H471K050BA 
es ee +2% C1005C0G1H471G050BA 
+5% C1005C0G1H471J050BA 
ied +1% C1608C0G1H471F080AA 
+10% C1608C0G1H471K080AA 
ae ed +2% C1608C0G1H471G080AA 
+5% C1608C0G1H471J080AA 
+10% C1005C0G1H561K050BA 
560 pF aid be +5% C1005C0G1H561J050BA 
+10% C1608C0G1H561K080AA 
ets ca +5% C1608C0G1H561J080AA 
+1% C1005C0G1H681F0S0BA 
+10% C1005C0G1H681K050BA 
me eae +2% C1005C0G1H681G050BA 
+5% C1005C0G1H681J050BA 
ied a +1% C1608C0G1H681F080AA 
+10% C1608C0G1H681K080AA 
ee eS +2% C1608C0G1H681G080AA 
+5% C1608C0G1H681J080AA 


ll Gray items: These products are not recommended for new designs. 
Click the part numbers for details. 


A Please be sure to request delivery specifications that provide further details on the features and specifications of the products for proper and safe use. 
Please note that the contents may change without any prior notice due to reasons such as upgrading. 
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MULTILAYER CERAMIC CHIP CAPACITORS 


Capacitance range table Temperature characteristic: COG (-55 to +125°C, 0430 ppm/°C) 


. . , Thickness Capacitance Catalog number 
Senet NEES? imin} feieocs patea voltage Ede: 50V _ Rated voltage Ede: 25V 
+10% C1005C0G1H821K050BA 
820 pF as Ce +5% C1005C0G1H821J050BA 
+10% C1608C0G1H821K080AA 
= iiaieaacied +5% C1608C0G1H821J080AA 
+1% C1005C0G1H102F050BA 
+10% C1005C0G1H102K050BA 
ee venenes +2% C1005C0G1H102G050BA 
+5% C1005C0G1H102J050BA C1005C0G1E102J050BA 
+1% C1608C0G1H102F080AA 
ame +10% C1608C0G1H102K080AA 
— ae +2% C1608C0G1H102G080AA 
+5% C1608C0G1H102J080AA 
+10% C2012C0G1H102KO60AA 
waa eae +5% C2012C0G1H102J060AA 
+10% C1608C0G1H122K080AA 
12nF eal ced +5% C1608C0G1H122J080AA 
, +10% C2012C0G1H122KO60AA 
ene neces +5% C2012C0G1H122JO60AA 
1608 0.80+0.10 +5% C1608C0G1H152J080AA 
1.5 nF +10% C2012C0G1H152KO60AA 
ele aieeslae +5% ©2012C0G1H152JO60AA 
+10% C1608C0G1H182K080AA 
1.8 nF 1et oes +5% C1608C0G1H182J080AA 
+10% C2012C0G1H182KO60AA 
_ Cette +5% C2012C0G1H182J060AA 
+10% C1608C0G1H222K080AA 
i eet +5% C1608C0G1H222J080AA 
2.2 nF niepanals +10% C2012C0G1H222K060AA 
2012 +5% C2012C0G1H222J060AA 
0.85+0.15 45% C2012C0G1H222J085AA 
+10% C1608C0G1H272K080AA 
27 nF ve saat +5% C1608C0G1H272J080AA 
+10% C2012C0G1H272K060AA 
one ee +5% C2012C0G1H272J060AA 
+10% C1608C0G1H332K080AA 
a noe 45% C1608C0G1H332J080AA 
3.3 nF Geasode +10% C2012C0G1H332K060AA 
2012 +5% C2012C0G1H332J060AA 
1.25+0.20 +5% C2012C0G1H332J125AA 
+10% C1608C0G1H392K080AA 
mene eas +5% C1608C0G1H392J080AA C1608C0G1E392J080AA 
= +10% C2012C0G1H392K060AA 
oon aule eee? +5% C2012C0G1H392J060AA 
+10% C3216C0G1H392KO60AA 
eels Ndacacasae +5% C3216C0G1H392JO60AA 
+10% C1608C0G1H472K080AA 
Mee ON +5% C1608C0G1H472J080AA C1608C0G1E472J080AA 
. +10% C2012C0G1H472K060AA 
oon ave as auaee +5% C2012C0G1H472J060AA 
+10% C3216C0G1H472KO60AA 
een See +5% ©3216C0G1H472J060AA 
+10% C1608C0G1H562K080AA 
uo aii +5% C1608C0G1H562J080AA C1608C0G1E562J080AA 
5.6 nF oe A abLb4e +10% C2012C0G1H562KO60AA 
+5% C2012C0G1H562J060AA 
+10% C3216COG1H562KO60AA 
eelp tenes +5% C3216C0G1H562J060AA 


li Gray items: These products are not recommended for new designs. 
Click the part numbers for details. 


A Please be sure to request delivery specifications that provide further details on the features and specifications of the products for proper and safe use. 
Please note that the contents may change without any prior notice due to reasons such as upgrading. 
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MULTILAYER CERAMIC CHIP CAPACITORS 


Capacitance range table Temperature characteristic: COG (-55 to +125°C, 0430 ppm/°C) 


; ‘ : Thickness Capacitance Catalog number 
apacitance Dimension: 
Capaci senSIOns (mm) tolerance Rated voltage Edc: 50V Rated voltage Edc: 35V Rated voltage Ede: 25V 
+10% C1608C0G1H682K080AA 
108 miuscs +5% C1608C0G1H682J080AA C1608C0G1E682J080AA 
+10% C2012CO0G1H682KO60AA 
sur an ia +5% 2012C0G1H682J060AA 
+10% C3216CO0G1H682KO60AA 
Have ose +5% C3216C0G1H682J060AA 
+10% C1608C0G1H822K080AA 
1608 gee +5% C1608C0G1H822J080AA C1608C0G1E822J080AA 
+10% C2012C0G1H822KO60AA 
pane a alee 45% 2012C0G1H822J060AA 
+10% C3216C0G1H822KO60AA 
MENG ney +5% C3216C0G1H822J060AA 
4e08 oa6L040 +10% C1608C0G1H103KO80AA C1608C0G1V103KO80AC 
oa 45% C1608C0G1H103J080AA C1608C0G1V103J080AC C1608C0G1E103J080AA 
+10% C2012CO0G1H103KO60AA 
ar a oeene +5% C2012C0G1H103J060AA C2012C0G1E103J060AA 
+10% C3216C0G1H103KO60AA 
Hate a cman +5% C3216C0G1H103J060AA 
+10% C1608C0G1V153KO80AC 
Te ee 45% C1608C0G1V153J080AC 
+10% C2012C0G1H153K085AA 
a Ae as cies +5% C2012C0G1H153J085AA 
+10% C3216C0G1H153KO60AA 
HEIR oot +5% C3216C0G1H153J060AA 
+10% C1608C0G1V183KO80AC 
18 nF ee aaa +5% C1608C0G1V183J080AC 
+10% C2012C0G1V183KO60AC 
a eee +5% C2012C0G1V183J060AC 
+10% C2012C0G1V223KO60AC 
2012 O60 EU tS +5% C2012C0G1V223J060AC 
Pere +10% C2012C0G1H223K125AA 
29 nF saa 45% C2012C0G1H223J125AA C2012C0G1E223J125AA 
+10% C3216C0G1H223K060AA 
aici aia 45% 3216C0G1H223J060AA 
+10% C3225C0G1H223K125AA 
ae irae +5% C3225C0G1H223J125AA 
+10% C2012C0G1V273KO60AC 
eck ae aie 45% €2012C0G1V273J060AC 
+10% C2012C0G1V303KO60AC 
opuP a eae +5% C2012C0G1V303J060AC 
+10% C2012C0G1H333K125AA 
as bans +5% C2012C0G1H333J125AA C2012C0G1E333J125AA 
+10% C3216C0G1H333K085AA 
aoe oe nee +5% C3216C0G1H333J085AA 
+10% C3225C0G1H333K160AA 
— Dee +5% 3225C0G1H333J160AA 
+10% C3216C0G1H473K115AA 
aaa bassin £5% 03216C0G1H473J115AA 
+10% C3225C0G1H473K200AA 
meee aaa ee +5% 3225C0G1H473J200AA 
+10% C4532C0G1H473K160KA 
aa one +5% C4532C0G1H473J160KA 
+10% C3216C0G1H683K160AA 
Rese inane £5% ©3216C0G1H683J160AA 
+10% C3225C0G1H683K200AA 
Bear oe cache 45% 3225C0G1H683J200AA 
+10% C4532C0G1H683K160KA 
ial Anes 45% C4532C0G1H683J160KA 
+10% C3216C0G1H104K160AA 
mele eee £5% ©3216C0G1H104J160AA 
+10% C3225C0G1H104K250AA 
OME: coisa uaa 45% 3225C0G1H104J250AA 
+10% C4532C0G1H104K200KA 
one ais 45% C4532C0G1H104J200KA 
+10% C4532C0G1H154K250KA 
150 nF 4532 2.50+0. 
me as sna 5% C4532C0G1H154J250KA 
+10% C4532C0G1H224K320KA 
aa al aaee sees 45% C4532C0G1H224J320KA 


ll Gray items: These products are not recommended for new designs. 
Click the part numbers for details. 


Please be sure to request delivery specifications that provide further details on the features and specifications of the products for proper and safe use. 
Please note that the contents may change without any prior notice due to reasons such as upgrading. 
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MULTILAYER CERAMIC CHIP CAPACITORS 


Capacitance range table Temperature characteristic: CH (—25 to +85°C, 0+60 ppm/°C) 


Capacitance Dimensions Thins: Capacitance walalog number 
(mm) tolerance Rated voltage Ede: 50V Rated voltage Ede: 25V Rated voltage Ede: 16V 
0402 0.20+0.02 +0.25pF C0402CH1COR5C020BC 
0603 0.30+0.03 +0.25pF C0603CH1HOR5C030BA C0603CH1E0RS5C030BA 
0.5 pF +0.10pF C1005CH1HOR5B050BA 
~~ pues +0.25pF C1005CH1HOR5CO50BA 
1608 0.80+0.10 +0.25pF C1608CH1HOR5CO80AA 
0402 0.20+0.02 +0.25pF C0402CH1CR75C020BC 
0603 0.30+0.03 +0.25pF C0603CH1HR75C030BA C0603CH1ER75C030BA 
0.75 pF +0.10pF C1005CH1HR75B050BA 
1 oe +0.25pF C1005CH1HR75CO50BA 
1608 0.80+0.10 +0.25pF C1608CH1HR75CO80AA 
0402 0.20+0.02 +0.25pF C0402CH1C010C020BC 
0603 0.30+0.03 +0.25pF C0603CH1H010C030BA C0603CH1E010C030BA 
1 pF +0.10pF C1005CH1H010B050BA 
1008 Sere +0.25pF C1005CH1H010C050BA 
1608 0.80+0.10 +0.25pF C1608CH1H010C080AA 
0402 0.20+0.02 +0.25pF C0402CH1C1R5C020BC 
0603 0.30+0.03 +0.25pF C0603CH1H1R5C030BA C0603CH1E1R5C030BA 
1.5 pF +0.10pF C1005CH1H1R5B050BA 
1005 ual +0.25pF C1005CH1H1R5CO50BA 
1608 0.80+0.10 +0.25pF C1608CH1H1R5CO80AA 
0402 0.20+0.02 +0.25pF C0402CH1C020C020BC 
0603 0.30+0.03 +0.25pF C0603CH1H020C030BA C0603CH1E020C030BA 
2 pF i008 Asolo 0s +0.10pF C1005CH1H020B050BA 
+0.25pF C1005CH1H020C050BA 
1608 0.80+0.10 +0.25pF C1608CH1H020C080AA 
2.2 pF 0402 0.20+0.02 +0.25pF C0402CH1C2R2C020BC 
0603 0.30+0.03 +0.25pF C0603CH1H2R2C030BA C0603CH1E2R2C030BA 
0402 0.20+0.02 +0.25pF C0402CH1C030C020BC 
0603 0.30+0.03 +0.25pF C0603CH1H030C030BA C0603CH1E030C030BA 
3 pF +0.10pF C1005CH1HO30B050BA 
bia ee +0.25pF C1005CH1HO30C050BA 
1608 0.80+0.10 +0.25pF C1608CH1HO30C080AA 
3.3 pF 0402 0.20+0.02 +0.25pF C0402CH1C3R3C020BC 
0603 0.30+0.03 +0.25pF C0603CH1H3R3C030BA C0603CH1E3R3C030BA 
0402 0.20+0.02 +0.25pF C0402CH1C040C020BC 
0603 0.30+0.03 +0.25pF C0603CH1H040C030BA C0603CH1E040C030BA 
4 pF +0.10pF C1005CH1H040B050BA 
1008 pomere +0.25pF C1005CH1H040C050BA 
1608 0.80+0.10 +0.25pF C1608CH1H040C080AA 
4.7 pF 0402 0.20+0.02 +0.25pF C0402CH1C4R7C020BC 
0603 0.30+0.03 +0.25pF C0603CH1H4R7C030BA C0603CH1E4R7C030BA 
0402 0.20+0.02 +0.25pF C0402CH1C050C020BC 
0603 0.30+0.03 +0.25pF C0603CH1HO50C030BA C0603CH1E050C030BA 
5 pF 4008 i e6x0.05 +0.10pF C1005CH1HO50B050BA 
+0.25pF C1005CH1H050C050BA 
1608 0.80+0.10 +0.25pF C1608CH1HO50C080AA 
0402 0.20+0.02 +0.50pF C0402CH1C060D020BC 
0603 0.30+0.03 +0.50pF C0603CH1HO60D030BA C0603CH1E060D030BA 
+0.25pF C1005CH1HO60C050BA 
lad 1002 eas +0.50pF C1005CH1HO60D050BA 
+0.25pF C1608CH1HO60CO80AA 
aes ee +0.50pF C1608CH1HO60D080AA 
6.8 pF 0402 0.20+0.02 +0.50pF C0402CH1C6R8D020BC 
0603 0.30+0.03 +0.50pF C0603CH1H6R8D030BA C0603CH1E6R8D030BA 
0402 0.20+0.02 +0.50pF C0402CH1C070D020BC 
0603 0.30+0.03 +0.50pF C0603CH1HO70D030BA C0603CH1E070D030BA 
+0.25pF C1005CH1H070C050BA 
ad ais pene? +0.50pF C1005CH1HO70D050BA 
ieee a0u046 +0.25pF C1608CH1HO70C080AA 
+0.50pF C1608CH1HO70D080AA 


li Gray items: These products are not recommended for new designs. 
Click the part numbers for details. 


A Please be sure to request delivery specifications that provide further details on the features and specifications of the products for proper and safe use. 
Please note that the contents may change without any prior notice due to reasons such as upgrading. 


20230302 / micc_commercial_general_en. 


(31/57) 


MULTILAYER CERAMIC CHIP CAPACITORS 


Capacitance range table Temperature characteristic: CH (—25 to +85°C, 0+60 ppm/°C) 


Capacitance Dimensions Thiekness: -Gapacitancs Palalog number 
(mm) tolerance Rated voltage Ede: 50V Rated voltage Ede: 25V Rated voltage Ede: 16V 
0402 0.20+0.02 +0.50pF C0402CH1C080D020BC 
0603 0.30+0.03 +0.50pF C0603CH1HO80D030BA C0603CH1E080D030BA 
+0.25pF C1005CH1HO80C050BA 
F 1 5020. 
Pe eo 0.504005 0 50pF _C1005CH1HO80D050BA 
+0.25pF C1608CH1HO80CO80AA 
1 8020.1 
608 eso +0.50pF C1608CH1HO80D080AA 
0402 0.20+0.02 +0.50pF C0402CH1C090D020BC 
0603 0.30+0.03 +0.50pF C0603CH1HO90D030BA C0603CH1E090D030BA 
+0.25pF C1005CH1HO90CO50BA 
F 1 5020. 
2P nn 0.504005 0 50pF _C1005CH1HO90D050BA 
+0.25pF C1608CH1HO90CO80AA 
1 80+0.1 
eee 0.6020:10 +0.50pF C1608CH1HO90D080AA 
0402 0.20+0.02 +0.50pF C0402CH1C100D020BC 
0603 0.30+0.03 +0.50pF C0603CH1H100D030BA C0603CH1E100D030BA 
+0.25pF C1005CH1H100CO050BA 
10 pF 1 5020. 
oe — 0.5040.05 0 50pF _C1005CH1H100D050BA 
+0.25pF C1608CH1H100CO80AA 
1608 8020.1 
0.8020.10 —TO.50pF _C1608CH1H100D080AA 
0402 0.20+0.02 +10% C0402CH1C120K020BC 
+5% C0402CH1C120J020BC 
+10% C0603CH1H120K030BA C0603CH1E120K030BA 
12 pF 3020. 
P pee 0.900-08 +5% C0603CH1H120J030BA C0603CH1E120J030BA 
1005 0.50+0.05 £5% C1005CH1H120J050BA 
1608 0.80+0.10 £5% C1608CH1H120J080AA 
0402 0.20+0.02 +10% C0402CH1C150K020BC 
+5% C0402CH1C150J020BC 
+10% C0603CH1H150K030BA C0603CH1E150K 
15 pF 0603 0.3020.03 as oe 
+5% C0603CH1H150J030BA C0603CH1E150J030BA 
1005 0.50+0.05 £5% C1005CH1H150J050BA 
1608 0.80+0.10 £5% C1608CH1H150J080AA 
0402 0.20+0.02 +10% C0402CH1C180K020BC 
+5% C0402CH1C180J020BC 
+10% C0603CH1H180K030BA C0603CH1E180K030BA 
18 pF 0603 0.3020.03 eels 
+5% C0603CH1H180J030BA C0603CH1E180J030BA 
1005 0.50+0.05 £5% C1005CH1H180J050BA 
1608 0.80+0.10 £5% C1608CH1H180J080AA 
0402 0.20+0.02 +10% C0402CH1C220K020BC 
+5% C0402CH1C220J020BC 
+10% C0603CH1H220K030BA C0603CH1E220K030BA 
22 pF 0603 0.3020.03 aur 
+5% C0603CH1H220J030BA C0603CH1E220J030BA 
1005 0.50+0.05 £5% C1005CH1H220J050BA 
1608 0.80+0.10 £5% C1608CH1H220J080AA 
0402 0.20+0.02 +10% C0402CH1C270K020BC 
+5% C0402CH1C270J020BC 
+10% C0603CH1H270K030BA C0603CH1E270K030BA 
27 pF 0603 0.3020.03 zs 
+5% C0603CH1H270J030BA C0603CH1E270J030BA 
1005 0.50+0.05 £5% C1005CH1H270J050BA 
1608 0.80+0.10 £5% C1608CH1H270J080AA 
+10% 
0402 0.20+0.02 +10% C0402CH1C330K020BC 
+5% C0402CH1C330J020BC 
+10% C0603CH1H330K030BA C0603CH1E330K030BA 
33 pF 0603 0.3020.03 as 
+5% C0603CH1H330J030BA C0603CH1E330J030BA 
1005 0.50+0.05 £5% C1005CH1H330J050BA 
1608 0.80+0.10 £5% C1608CH1H330J080AA 
+10% 
0402 0.20+0.02 +10% C0402CH1C390K020BC 
+5% C0402CH1C390J020BC 
+10% C0603CH1H390K030BA C0603CH1E390K030BA 
39 pF 0603 0.3020.03 zs 
+5% C0603CH1H390J030BA C0603CH1E390J030BA 
1005 0.50+0.05 £5% C1005CH1H390J050BA 
1608 0.80+0.10 £5% C1608CH1H390J080AA 


ll Gray items: These products are not recommended for new designs. 
Click the part numbers for details. 
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MULTILAYER CERAMIC CHIP CAPACITORS 


Capacitance range table 


(32/57) 


Temperature characteristic: CH (—25 to +85°C, 0+60 ppm/°C) 


: ; : Thickness Capacitance Catalog number 
Eapeeanee neta (mm) foleranoe Rated voltage Ede: 50V Rated voltage Ede: 25V Rated voltage Ede: 16V 
+10% C0402CH1C470K020BC 
ne aaa +5% C0402CH1C470J020BC 
+10% C0603CH1H470K030BA C0603CH1E470K030BA 
ae died Uae ee +5% C0603CH1H470J030BA C0603CH1E470J030BA 
1005 0.50+0.05 +5% C1005CH1H470J050BA 
1608 0.80+0.10 +5% C1608CH1H470J080AA 
+10% C0402CH1C560K020BC 
ue ecu +5% C0402CH1C560J020BC 
+10% C0603CH1H560K030BA C0603CH1E560K030BA 
eeipir as ee +5% C0603CH1H560J030BA C0603CH1E560J030BA 
1005 0.50+0.05 +5% C1005CH1H560J050BA 
1608 0.80+0.10 +5% C1608CH1H560J080AA 
+10% C0402CH1C680K020BC 
ae cers +5% C0402CH1C680J020BC 
+10% C0603CH1H680K030BA C0603CH1E680K030BA 
oaIRr sae iananis +5% C0603CH1H680J030BA C0603CH1E680J030BA 
1005 0.50+0.05 +5% C1005CH1H680J050BA 
1608 0.80+0.10 +5% C1608CH1H680J080AA 
+10% C0402CH1C820K020BC 
ae paves +5% C0402CH1C820J020BC 
+10% C0603CH1H820K030BA C0603CH1E820K030BA 
eepr ae il +5% C0603CH1H820J030BA C0603CH1E820J030BA 
1005 0.50+0.05 +5% C1005CH1H820J050BA 
1608 0.80+0.10 +5% C1608CH1H820J080AA 
aoe Ae +10% C0402CH1C101K020BC 
+5% C0402CH1C101J020BC 
+10% C0603CH1H101KO30BA C0603CH1E101K030BA 
0603 0.30+0.03 7 
100 pF +5% C0603CH1H101J030BA C0603CH1E101J030BA 
ine 6802008 +10% C1005CH1H101KO50BA 
45% C1005CH1H101J050BA 
+10% C1608CH1H101KO80AA 
wave cman +5% C1608CH1H101J080AA 
+10% C1005CH1H121KO50BA 
120 pF ae Sane? +5% C1005CH1H121J050BA 
a Sa0u040 +10% C1608CH1H121KO80AA 
+5% C1608CH1H121J080AA 
+10% C1005CH1H151KO50BA 
150 pF ii Sane +5% C1005CH1H151J050BA 
+10% C1608CH1H151KO80AA 
wer Oey +5% C1608CH1H151J080AA 
+10% C1005CH1H181KO50BA 
ne nail +5% C1005CH1H181J050BA 
180 pF a eeosace +10% C1608CH1H181KO80AA 
+5% C1608CH1H181J080AA 
+10% C1005CH1H221KO50BA 
220 pF ei Uaenee +5% C1005CH1H221J050BA 
rn 6802096 +10% C1608CH1H221KO80AA 
+5% C1608CH1H221J080AA 
+10% C1005CH1H271KO50BA 
270 pF iti cae +5% C1005CH1H271J050BA 
+10% C1608CH1H271KO80AA 
Saas Sey +5% C1608CH1H271J080AA 
+10% C1005CH1H331KO50BA 
ies eee +5% C1005CH1H331J050BA 
See RE iene 302016 +10% C1608CH1H331KO80AA 
+5% C1608CH1H331J080AA 
+10% C1005CH1H391KO50BA 
390 pF aie Denne? +5% C1005CH1H391J050BA 
‘eon 6:a0u046 +10% C1608CH1H391KO80AA 
+5% C1608CH1H391J080AA 


ll Gray items: These products are not recommended for new designs. 
Click the part numbers for details. 
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MULTILAYER CERAMIC CHIP CAPACITORS 


Capacitance range table Temperature characteristic: CH (—25 to +85°C, 0+60 ppm/°C) 


: " ; Thickness Capacitance Catalog number 
Capacitance Dimensions (mm) ae Rated voltage Ede: 50V 
+10% C1005CH1H471KO50BA 
as esate +5% C1005CH1H471J050BA 
470 pF +10% C1608CH1H471KO80AA 
sag ON +5% C1608CH1H471J080AA 
+10% C1005CH1H561KO50BA 
1008 Sener +5% C1005CH1H561J050BA 
nOnRE +10% C1608CH1H561KO80AA 
bis aia +5% C1608CH1H561J080AA 
+10% C1005CH1H681K050BA 
i Donne? +5% C1005CH1H681J050BA 
pave +a08 o.a0u046 +10% C1608CH1H681KO80AA 
+5% C1608CH1H681J080AA 
+10% C1005CH1H821KO50BA 
820 pF _ seneasaty +5% C1005CH1H821J050BA 
+10% C1608CH1H821KO80AA 
eae ica +5% C1608CH1H821J080AA 
+10% C1005CH1H102K050BA 
td apni +5% C1005CH1H102J050BA 
+10% C1608CH1H102KO80AA 
oF “ eae +5% C1608CH1H102J080AA 
+10% C2012CH1H102KO60AA 
ene ene +5% C2012CH1H102J060AA 
+10% C1608CH1H122K080AA 
ini cacy +5% C1608CH1H122J080AA 
bai ee 6a0s045 +10% C2012CH1H122KO60AA 
+5% C2012CH1H122J060AA 
1608 0.80+0.10 +5% C1608CH1H152J080AA 
1.5 nF +10% C2012CH1H152KO60AA 
one on +5% C2012CH1H152J060AA 
+10% C1608CH1H182KO080AA 
1.8 nF ne satin +5% C1608CH1H182J080AA 
Hie cre +10% C2012CH1H182KO60AA 
+5% C2012CH1H182J060AA 
+10% C1608CH1H222K080AA 
ba lca +5% C1608CH1H222J080AA 
2.2 nF +10% C2012CH1H222KO60AA 
2012 eee +5% C2012CH1H222JO060AA 
0.85+0.15 +5% C2012CH1H222J085AA 
+10% C1608CH1H272K080AA 
27 nF oe ances +5% C1608CH1H272J080AA 
2012 6.602015 +10% C2012CH1H272K060AA 
+5% C2012CH1H272J060AA 
+10% C1608CH1H332K080AA 
7a aia +5% C1608CH1H332J080AA 
3.3 nF +10% C2012CH1H332KO060AA 
2012 cela +5% C2012CH1H332JO060AA 
1.25+0.20 +5% C2012CH1H332J125AA 
+10% C1608CH1H392K080AA 
7“ iain +5% C1608CH1H392J080AA 
+10% C2012CH1H392KO60AA 
senr aul epee +5% C2012CH1H392J060AA 
+10% C3216CH1H392KO60AA 
ee es +5% C3216CH1H392JO60AA 
+10% C1608CH1H472K080AA 
ue saad +5% C1608CH1H472J080AA 
+10% C2012CH1H472K060AA 
oe anise sini +5% C2012CH1H472J060AA 
+10% C3216CH1H472KO60AA 
pete ene +5% C3216CH1H472J060AA 


ll Gray items: These products are not recommended for new designs. 
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MULTILAYER CERAMIC CHIP CAPACITORS 


Capacitance range table Temperature characteristic: CH (—25 to +85°C, 0+60 ppm/°C) 


: ; . i i ttalog number 
Capacitance Dimensions Thickness — Capacitance paleiba numee 
(mm) tolerance Rated voltage Edc: 50V Rated voltage Edc: 35V 
+109 C1608CH1H562K080AA 
1608 0.8020.10 aie 
+5% C1608CH1H562J080AA 
+10% C2012CH1H562K060AA 
6nF 2012 6020.1 
_ 0 p.oe20.19 +5% C2012CH1H562J060AA 
+109 C3216CH1H562K060AA 
3216 0.6020.15 ais 
+5% C3216CH1H562J060AA 
+109 C1608CH1H682K080AA 
1608 0.8020.10 ae 
+5% C1608CH1H682J080AA 
+10% C2012CH1H682K060AA 
8nF 2012 6020.1 
oe ? potas +5% C2012CH1H682J060AA 
+109 C3216CH1H682K060AA 
3216 0.6020.15 a0 
+5% C3216CH1H682J060AA 
+109 C1608CH1H822K080AA 
1608 0.8020.10 sella 
+5% C1608CH1H822J080AA 
+10% C2012CH1H822K060AA 
2nF 2012 6020.1 
8 2 Rronat2 +5% C2012CH1H822J060AA 
+109 C3216CH1H822K060AA 
3216 0.6020.15 anes 
+5% C3216CH1H822J060AA 
+109 C1608CH1H103K080AA C1608CH1V103K080AC. 
1608 0.8020.10 sas 
+5% C1608CH1H103J080AA C1608CH1V103J080AC 
+10% C2012CH1H103K060AA 
10 nF 2012 60+0.1 
7 . on ae te +5% C2012CH1H103J060AA 
+109 C3216CH1H103KO60AA 
3216 0.6020.15 =I 
+5% C3216CH1H103J060AA 
+109 C1608CH1V153K080AC 
1608 0.8020.10 ae 
+5% C1608CH1V153J080AC 
+109 C2012CH1H153K085AA 
15 nF 2012 0.8520.15 ae 
+5% C2012CH1H153J085AA 
+109 C3216CH1H153K060AA 
3216 0.6020.15 as 
+5% C3216CH1H153J060AA 
+109 C1608CH1V183KO080AC 
1608 0.8020.10 sella 
18nF +5% C1608CH1V183J080AC 
+109 C2012CH1V183KO60AC 
2012 0.6020.15 alts 
+5% C2012CH1V183J060AC 
+10% C2012CH1V223K060AC 
0.60+0.15 7 
2012 +5% C2012CH1V223J060AC 
+109 
1.2540.20 +10% C2012CH1H223K125AA 
22 nF +5% C2012CH1H223J125AA 
+109 C3216CH1H223K060AA 
3216 0.6020.15 aie 
+5% C3216CH1H223J060AA 
#109 C 
3005 1.25+0.20 +10% 3225CH1H223K125AA 
+5% C3225CH1H223J125AA 
+109 
27 nF 2012 0.60+0.15 +10% C2012CH1V273KO060AC 
+5% C2012CH1V273J060AC 
+109 C2012CH1V303K060AC 
30 nF 2012 0.60+0.15 =e 
+5% C2012CH1V303J060AC 
+109 C2012CH1H333K125AA 
2012 1,250.20 =e 
+5% C2012CH1H333J125AA 
+10% C3216CH1H333K085AA 
33 nF 3216 0.8520.15 ae 
+5% C3216CH1H333J085AA 
+109 C3225CH1H333K160AA 
3225 1.60+0.20 see 
+5% C3225CH1H333J160AA 
+109 C3216CH1H473K115AA 
3216 1.1520.15 a 
+5% C3216CH1H473J115AA 
+109 C3225CH1H473K200AA 
47 nF 3225 2,000.20 zelda 
+5% C3225CH1H473J200AA 
+109 C4532CH1H473K160KA 
4532 1.60+0.20 ae 
+5% C4532CH1H473J160KA 
+109 C3216CH1H683K160AA 
3216 1.60+0.20 =e 
+5% C3216CH1H683J160AA 
+109 C3225CH1H683K200AA 
68 nF 3225 2.0020.20 sell 
+5% C3225CH1H683J200AA 
+109 C4532CH1H683K160KA 
4532 1.60+0.20 a 
+5% C4532CH1H683J160KA 


li Gray items: These products are not recommended for new designs. 
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MULTILAYER CERAMIC CHIP CAPACITORS 


Capacitance range table Temperature characteristic: CH (—25 to +85°C, 0+60 ppm/°C) 


Capacitance Dimensions Mee potency Fated volteqe Ede SOV 

216 1.6080.20 pec prcnina160mA 

ee eo 
Y 4 

4582 20ne020 Zee ——cussacHinToa/B00KR 

iSonr 4882 ——_—Baango —_SW CU 

220 nE 4532 3.20:0.30 a Se eeene 


ll Gray items: These products are not recommended for new designs. 
Click the part numbers for details. 


Capacitance range table Temperature characteristic: JB (—25 to +85°C, +10%) 
Capacitance Dimensions Lying en : ee Rated voltage Ede: 25V Rated voltage Ede: 16V 
+10% €0402JB1C101K020BC 
0603 0.30+0.03 =20% C0603JB1E101M030BA 
+10% €0402JB1C151K020BC 
iene 0402 0.20+0.02 == C0402JB1C151M020BC 
0603 0.30+0.03 =20% C0603JB1E151M030BA 
a ae eee 
220 pF 0603 0.30+0.03 ae —------- 
a 
cae omoaee 2 STS 
a ie, oe RSS 
os oshoos — 2k SST 
"rae Tree RITE 
470pF 0608.00.03 — Sh GOBDSIBIEATIMOSOEA 
1005 0.602008 Sy Sein OSOBA 
wae oanaee 2 CaaS 
680 pF 0603 0.30+0.03 a — = ae 
os oshoos — 28k SES 
+10% C0603JB1E102K030BA 
1nF sis — on C1005JB1H102K050BA ——— 
10 seas 420% C1005JB1H102M050BA 
+10% C0603JB1E152K030BA 
1.5 nF aa scat Ave C1005JB1H152K050BA anil 
1005 eae 420% C1005JB1H152M0SOBA 
oe teas a Ss 
os oshoos — 20k SS 
a ee 
os oso95 — ste — Sms 
rae 00089808008 — Sp Seen 
t00s | 0.s0s0.08 | — Fn: Goose FA7EMOSOBR 


ll Gray items: These products are not recommended for new designs. 
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MULTILAYER CERAMIC CHIP CAPACITORS 


(36/57) 


Capacitance range table 


Temperature characteristic: JB (—25 to +85°C, +10%) 


. . : Thickness Capacitance Catalog number 
papecience: Timers (mm) tiletancé Rated voltage Edc: 50V Rated voltage Edc: 35V Rated voltage Ede: 25V Rated voltage Ede: 16V 
+10% C1005JB1H682K050BA 
Bene mee giana +20% C1005JB1H682M050BA 
+10% C1005JB1H103K050BB C1005JB1E103K050BA 
1005 0.50+0.05 
+20% C1005JB1H103M050BB C1005JB1E103M050BA 
Aor 108 0,800.10 +10% C1608JB1H103KO80AA 
+20% C1608JB1H103M080AA 
+10% C1005JB1H153K050BB C1005JB1E153K050BA C1005JB1C153K050BA 
ae ee +20% C1005JB1H153M050BB C1005JB1E153M050BA C1005JB1C153M050BA 
tome +10% C1608JB1H153KO80AA 
1608 acai +20% C1608JB1H153M080AA 
+10% C0603JB1E223K030BB 
ies eee 420% C0603JB1E223M030BB 
+10% C1005JB1H223K050BB C1005JB1E223K050BA C1005JB1C223K050BA 
22 nF 1005 0.50+0.05 
+20% C1005JB1H223M050BB C1005JB1E223M050BA C1005JB1C223M050BA 
+10% C1608JB1H223K080AA 
a aa +20% C1608JB1H223M080AA 
+10% C1005JB1H333K050BB C1005JB1E333K050BA C1005JB1C333K050BA 
we OSNEn UE +20% C1005JB1H333M050BB C1005JB1E333M050BA C1005JB1C333M050BA 
ane +10% C1608JB1H333K080AA 
“e sae +20% C1608JB1H333M080AA 
+10% C0603JB1E473K030BB 
neue ae +20% C0603JB1E473M030BB 
+10% C1005JB1H473K050BB C1005JB1E473K050BA C1005JB1C473K050BA 
none nn Rene? +20% C1005JB1H473M050BB C1005JB1E473M050BA C1005JB1C473M050BA 
+10% C1608JB1H473K080AA 
ee ne +20% C1608JB1H473M080AA 
+10% C1005JB1H683K050BB C1005JB1V683K050BB C1005JB1E683K050BC C1005JB1C683K050BA 
68 nF baiail once? +20% C1005JB1H683M050BB C1005JB1V683M050BB C1005JB1E683M050BC C1005JB1C683M050BA 
4608 0.80#0.10 +10% C1608JB1H683KO80AA 
+20% C1608JB1H683M080AA 
+10% C0603JB1E104K030BB C0603JB1C104KO030BC 
see cave +20% C0603JB1E104M030BB C0603JB1C104M030BC 
+10% C1005JB1H104K050BB C1005JB1V104K050BB C1005JB1E104K050BC C1005JB1C104KO50BA 
100 nF anes ganna +20% C1005JB1H104M050BB C1005JB1V104M050BB C1005JB1E104MO050BC C1005JB1C104M050BA 
+10% C1608JB1H104KO80AA 
1608 0.80+0.10 
+20% C1608JB1H104MO80AA 
+10% C2012JB1H104KO085AA 
ae ee +20% C2012JB1H104M085AA 
+10% C0603JB1C154K030BC 
0.30+0.03 
+20% C0603JB1C154M030BC 
oe +10% C0603JB1E154K030BC 
sania +20% C0603JB1E154M030BC 
+10% C1005JB1E154K050BC C1005JB1C154K050BB 
me se covers +20% C1005JB1E154M050BC C1005JB1C154M050BB 
+10% C1608JB1H154K080AB C1608JB1V154K080AB C1608JB1E154K080AA 
aa asia +20% C1608JB1H154M080AB C1608JB1V154M080AB C1608JB1E154MO80AA 
+10% C2012JB1H154KO085AA 
ote eee +20% C2012JB1H154M085AA 
+10% C0603JB1C224K030BC 
0.30+0.03 
+20% C0603JB1C224M030BC 
aete +10% C0603JB1E224K030BC 
Ongee te +20% C0603JB1E224M030BC 
+10% C1005JB1E224K050BC C1005JB1C224K050BB 
em ea eeeene +20% C1005JB1E224M050BC C1005JB1C224M050BB 
ne feoee10 +10% C1608JB1H224K080AB C1608JB1V224K080AB C1608JB1E224K080AA 
+20% C1608JB1H224M080AB C1608JB1V224M080AB C1608JB1E224M080AA 
+10% C2012JB1H224K125AA 
Hole hee ee +20% C2012JB1H224M125AA 
+10% C1005JB1V334K050BC C1005JB1E334K050BB C1005JB1C334KO050BC 
en Uae en +20% C1005JB1V334M050BC C1005JB1E334M050BB C1005JB1C334M050BC 
een: a 802040 +10% C1608JB1H334K080AB C1608JB1V334K080AB C1608JB1E334K080AC C1608JB1C334K080AA 
+20% C1608JB1H334M080AB C1608JB1V334M080AB C1608JB1E334M080AC C1608JB1C334M080AA 


li Gray items: These products are not recommended for new designs. 
Click the part numbers for details. 
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MULTILAYER CERAMIC CHIP CAPACITORS 


(37/57) 


Capacitance range table 


Temperature characteristic: JB (—25 to +85°C, +10%) 


: , . Thickness Capacitance Catalog number 
Capacitance Dimensions 
. (mm) tolerance Rated voltage Edc: 50V Rated voltage Edc: 35V Rated voltage Ede: 25V Rated voltage Ede: 16V 
330 nF nae 4 deeti30 +10% C2012JB1H334K125AA 
cot. 
+20% C2012JB1H334M125AA 
we ere +10% C1005JB1V474K050BC C1005JB1E474K050BB C1005JB1C474K050BC 
»0U0+0. 
+20% C1005JB1V474M050BC C1005JB1E474M050BB C1005JB1C474M050BC 
470 nF 4608 oa0%040 +10% C1608JB1H474K080AB C1608JB1V474K080AB C1608JB1E474K080AC C1608JB1C474K080AA 
= +20% C1608JB1H474M080AB C1608JB1V474M080AB C1608JB1E474M080AC C1608JB1C474M080AA 
ae i eep 36 +10% C2012JB1H474K125AB 
cot. 
+20% C2012JB1H474M125AB 
re Aare +10% C1005JB1V684K050BC C1005JB1E684K050BC C1005JB1C684K050BC 
»OU+0. 
+20% C1005JB1V684M050BC C1005JB1E684M050BC C1005JB1C684M050BC 
680 nF +808 oa0s040 +10% C1608JB1H684K080AB C1608JB1V684K080AB C1608JB1E684K080AC C1608JB1C684K080AA 
ers +20% C1608JB1H684M080AB C1608JB1V684M080AB C1608JB1E684M080AC C1608JB1C684M080AA 
eae 4360050 +10% C2012JB1H684K125AB C2012JB1E684K125AA 
cot. 
+20% C2012JB1H684M125AB C2012JB1E684M125AA 
41005 Oe0s0 08 +10% C1005JB1V105K050BC C1005JB1E105K050BC C1005JB1C105KO50BC 
Ut. 
+20% C1005JB1V105M050BC C1005JB1E105M050BC C1005JB1C105M050BC 
+608 6.802010 +10% C1608JB1H105K080AB C1608JB1V105K080AB C1608JB1E105KO080AC C1608JB1C105KO80AA 
—— +20% C1608JB1H105M080AB C1608JB1V105M080AB C1608JB1E105M080AC C1608JB1C105M080AA 
1uF ako is +10% C2012JB1H105K085AB C2012JB1V105K085AB C2012JB1E105K085AC C2012JB1C105K085AA 
.OO+V0, 
, Dhis +20% C2012JB1H105M085AB C2012JB1V105M085AB C2012JB1E105M085AC C2012JB1C105M085AA 
(eeu 36 +10% C2012JB1H105K125AB C2012JB1E105K125AA 
as +20% C2012JB1H105M125AB C2012JB1E105M125AA 
+10% C3216JB1H105K160AA 
21 1.60+0.2 
aoe since +20% C3216JB1H105M160AA 
+10% C1005JB1C155KO050BC 
0.50+0.05 
+20% C1005JB1C155M050BC 
4005 502090 +10% C1005JB1E155K050BC 
U0+0. 
+20% C1005JB1E155M050BC 
+10% C1005JB1V155KO50BC 
-50+0.15,-0.1 
saehecbec ie +20% C1005JB1V155M050BC 
15 uF iene Baacoie +10% C1608JB1V155KO80AC C1608JB1E155K080AB C1608JB1C155K080AB 
a i +20% C1608JB1V155M080AC C1608JB1E155M080AB C1608JB1C155M080AB 
OaesOaS +10% C2012JB1E155KO085AC 
OO, 
2012 +20% C2012JB1E155M085AC 
oy +10% C2012JB1H155K125AB C2012JB1V155K125AB C2012JB1E155K125AB C2012JB1C155K125AA 
ean +20% C2012JB1H155M125AB C2012JB1V155M125AB C2012JB1E155M125AB C2012JB1C155M125AA 
ate 4 6600.30 +10% C3216JB1H155K160AB C3216JB1E155K160AA 
— +20% C3216JB1H155M160AB C3216JB1E155M160AA 
pcos0s +10% C1005JB1C225K050BC 
Ut. 
+20% C1005JB1C225M050BC 
+10% C1005JB1E225K050BC 
1 -50+0.1 
woe voici +20% C1005JB1E225M050BC 
+10% C1005JB1V225K050BC 
0.50+0.15,-0.10 
+20% C1005JB1V225M050BC 
+608 0.8080.10 +10% C1608JB1V225K080AC C1608JB1E225K080AB C1608JB1C225K080AB 
-OU+0. 
29 UF +20% C1608JB1V225M080AC C1608JB1E225M080AB C1608JB1C225M080AB 
ee eaes048 +10% C2012JB1H225K085AB C2012JB1V225K085AB C2012JB1E225K085AB C2012JB1C225K085AC 
5012 cine +20% C2012JB1H225M085AB C2012JB1V225M085AB C2012JB1E225M085AB C2012JB1C225M085AC 
‘Reh bd +10% C2012JB1H225K125AB C2012JB1V225K125AB C2012JB1E225K125AC C2012JB1C225K125AA 
aaa +20% C2012JB1H225M125AB C2012JB1V225M125AB C2012JB1E225M125AC C2012JB1C225M125AA 
R016 + pouo 30 +10% C3216JB1H225K160AB C3216JB1E225K160AA 
-60+0. 
+20% C3216JB1H225M160AB C3216JB1E225M160AA 
3b06 500x020 +10% C3225JB1H225K200AA 
mee +20% C3225JB1H225M200AA 
ease ie +10% C1608JB1E335K080AC C1608JB1C335K080AC 
1608 ete +20% C1608JB1E335M080AC C1608JB1C335M080AC 
802050 +10% C1608JB1V335K080AC 
Rael +20% C1608JB1V335M080AC 
6602048 +10% C2012JB1C335KO60AC 
33.uF ie +20% C2012JB1C335M060AC 
i S012 oasx048 +10% C2012JB1E335K085AC C2012JB1C335K085AB 
— +20% C2012JB1E335M085AC C2012JB1C335M085AB 
+ okp oo +10% C2012JB1H335K125AB C2012JB1V335K125AC C2012JB1E335K125AB C2012JB1C335K125AC 
cot. 
+20% C2012JB1H335M125AB C2012JB1V335M125AC C2012JB1E335M125AB C2012JB1C335M125AC 
3016 60800 +10% C3216JB1H335K160AB C3216JB1V335K160AB C3216JB1E335K160AA 
—— +20% C3216JB1H335M160AB C3216JB1V335M160AB C3216JB1E335M160AA 


ll Gray items: These products are not recommended for new designs. 
Click the part numbers for details. 
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MULTILAYER CERAMIC CHIP CAPACITORS 


(38/57) 


Capacitance range table 


Temperature characteristic: JB (—25 to +85°C, +10%) 


: , . Thickness Capacitance Catalog number 
Capacitance Dimensions 
i (mm) tolerance Rated voltage Edc: 50V Rated voltage Ede: 35V Rated voltage Ede: 25V Rated voltage Edc: 16V 
3.3 UF 3005 3501030 +10% C3225JB1H335K250AA 
. .0U0+0. 
: +20% C3225JB1H335M250AA 
ba0k040 +10% C1608JB1E475K080AC C1608JB1C475KO80AC 
.OU+V, 
4608 +20% C1608JB1E475M080AC C1608JB1C475M080AC 
@anse 20 +10% C1608JB1V475KO080AC 
So +20% C1608JB1V475M080AC 
aeone4s +10% C2012JB1C475KO60AC 
.0U+0. 
+20% C2012JB1C475M060AC 
+10% C2012JB1E475K085AC C2012JB1C475K085AB 
2012 0.85+0.15 
+20% C2012JB1E475M085AC C2012JB1C475M085AB 
A7 UF 540 30 +10% C2012JB1H475K125AB C2012JB1V475K125AC C2012JB1E475K125AB C2012JB1C475K125AC 
ole aan +20% C2012JB1H475M125AB C2012JB1V475M125AC C2012JB1E475M125AB C2012JB1C475M125AC 
aeroas +10% C3216JB1H475K085AB C3216JB1V475K085AB C3216JB1E475K085AB 
OO. 
+20% C3216JB1H475M085AB C3216JB1V475M085AB C3216JB1E475M085AB 
8016 ‘4exods +10% C3216JB1E475K115AB 
pa ke 90 
+20% C3216JB1E475M115AB 
‘602090 +10% C3216JB1H475K160AB C3216JB1V475K160AB C3216JB1E475K160AA 
i +20% C3216JB1H475M160AB C3216JB1V475M160AB C3216JB1E475M160AA 
3005 Sr, +10% C3225JB1H475K250AB 
.0U+0. 
+20% C3225JB1H475M250AB 
+10% C1608JB1E685K080AC C1608JB1C685K080AB 
1608 0.80+0.20 
+20% C1608JB1E685M080AC C1608JB1C685M080AB 
9 
OaBsO45 +10% C2012JB1C685K085AC 
Boi +20% C2012JB1C685M085AC 
4 350030 +10% C2012JB1V685K125AC C2012JB1E685K125AC C2012JB1C685K125AC 
ae +20% C2012JB1V685M125AC C2012JB1E685M125AC C2012JB1C685M125AB 
68 UF 3016 4:6040:30 +10% C3216JB1H685K160AB C3216JB1V685K160AB C3216JB1E685K160AB C3216JB1C685K160AA 
7 -00+0. 
B +20% C3216JB1H685M160AB C3216JB1V685M160AB C3216JB1E685M160AB C3216JB1C685M160AA 
Sans e0 +10% C3225JB1E685K200AA C3225JB1C685K200AA 
3005 biden +20% C3225JB1E685M200AA C3225JB1C685M200AA 
ene +10% C3225JB1H685K250AB 
eae +20% C3225JB1H685M250AB 
agao E620 80 +10% C4532JB1H685K250KA 
U+0. 
+20% C4532JB1H685M250KA 
1608 0.80+0.20 +20% C1608JB1E106MO080AC C1608JB1C106M080AB 
neces +10% C2012JB1V106KO85AC C2012JB1E106KO085AC C2012JB1C106K085AC 
.OO+0. 
Hie +20% C2012JB1V106MO85AC C2012JB1E106M085AC C2012JB1C106M085AC 
ij Se20 50 +10% C2012JB1V106K125AC C2012JB1E106K125AB C2012JB1C106K125AB 
ae +20% C2012JB1V106M125AC C2012JB1E106M125AB C2012JB1C106M125AB 
eaes048 +10% C3216JB1E106KO85AC C3216JB1C106K085AB 
3016 iar +20% C3216JB1E106M085AC C3216JB1C106M085AB 
10 pF 4602030 +10% C3216JB1H106K160AB C3216JB1V106K160AB C3216JB1E106K160AB C3216JB1C106K160AA 
-00+0. 
+20% C3216JB1H106M160AB C3216JB1V106M160AB C3216JB1E106M160AB C3216JB1C106M160AA 
+10% C3225JB1C106K200AA 
2.00+0.20 a 
3005 +20% C3225JB1C106M200AA 
ben.0 a0 +10% C3225JB1H106K250AB C3225JB1E106K250AA 
a +20% C3225JB1H106M250AB C3225JB1E106M250AA 
asa ete +10% C4532JB1E106K250KA 
.0U+0. 
+20% C4532JB1E106M250KA 
2012 1.25+0.20 +20% C2012JB1V156M125AC C2012JB1E156M125AC C2012JB1C156M125AC 
15 uF 3216 1.60+0.20 +20% C3216JB1V156M160AC C3216JB1E156M160AB C3216JB1C156M160AB 
, 3225 2.5020.30 420% C3225JB1C156M250AA 
4532 2.50+0.30 +20% C4532JB1E156M250KA 
3216 1.60+0.20 +20% C3216JB1V226M160AC C3216JB1E226M160AB C3216JB1C226M160AB 
3225 2.50+0.30 +20% C3225JB1C226M250AA 
22 UF Ace 2.00+0.20 +20% C4532JB1C226M200KA 
2.50+0.30 +20% C4532JB1E226M250KA 
5750 2.50+0.30 +20% C5750JB1E226M250KA 


li Gray items: These products are not recommended for new designs. 
Click the part numbers for details. 


Please be sure to request delivery specifications that provide further details on the features and specifications of the products for proper and safe use. 
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MULTILAYER CERAMIC CHIP CAPACITORS 


Capacitance range table 


Temperature characteristic: JB (—25 to +85°C, +10%) 


F : : Thickness Capacitance Catalog number 
Capacitance Dimensions 
i (mm) tolerance Rated voltage Ede: 25V Rated voltage Ede: 16V 
33 UF 3216 1.60+0.20 +20% C3216JB1E336M160AC C3216JB1C336M160AB 
4532 2.5020.30 £20% C4532JB1C336M250KA 
F F F Thickness Capacitance Catalog number 
apacitance Dimension: 
Capaci chanel (mm) tolerance Rated voltage Edc: 10V Rated voltage Edc: 6.3V Rated voltage Edc: 4V 
+10% C0402JB1A102K020BC C0402JB0J102K020BC C0402JB0G102K020BC 
1 nF 0402 0.20+0.02 
+20% C0402JB1A102M020BC C0402JB0J102M020BC C0402JBOG102M020BC 
+10% C0402JB1A152K020BC C0402JB0J152K020BC C0402JB0G152K020BC 
1.5 nF 0402 0.20+0.02 
+20% C0402JB1A152M020BC C0402JB0J152M020BC C0402JB0G152M020BC 
+10% C0402JB1A222K020BC C0402JB0J222K020BC C0402JB0G222K020BC 
2.2 nF 0402 0.20+0.02 
+20% C0402JB1A222M020BC C0402JB0J222M020BC C0402JB0G222M020BC 
+10% C0603JB1A682K030BA 
6.8 nF -30+0. 
sed saan +20% C0603JB1A682M030BA 
+10% C0603JB1A103K030BA 
10 nF -30+0. 
? oe Daas +20% C0603JB1A103M030BA 
‘ene Fae 5402008 +10% C0603JB1A153K030BC C0603JB0J153K030BA 
—— +20% C0603JB1A153M030BC C0603JB0J153M030BA 
+10% C1005JB1A473K050BA 
47 nF 1 .50+0. 
“_ acininas +20% C1005JB1A473M050BA 
+10% C1005JB1A683K050BA 
nF -50+0. 
sa sae pete +20% C1005JB1A683M050BA 
+10% C0603JB1A104K030BC 
100 nF ae ica +20% C0603JB1A104M030BC 
#006 680x008 +10% C1005JB1A104K050BA 
»OU+0. 
+20% C1005JB1A104M050BA 
150 ne 0603 5508005 +10% C0603JB1A154K030BB C0603JB0J154K030BB 
ee 
m at +20% C0603JB1A154M030BB C0603JB0J154M030BB 
220 nF fae Beouos +10% C0603JB1A224K030BB C0603JB0J224K030BB 
or: +20% C0603JB1A224M030BB C0603JB0J224M030BB 
0.30+0.03 +20% C0603JB0J334M030BC 
330 nF 0603 +10% C0603JB1A334K030BC 
0.30+0.05 a 
+20% C0603JB1A334M030BC 
0.30+0.03 +20% C0603JB0J474M030BC 
aeud a 0,300.05 420% C0603JB1A474M030BC 


ll Gray items: These products are not recommended for new designs. 
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MULTILAYER CERAMIC CHIP CAPACITORS 


Capacitance range table 


Temperature characteristic: JB (—25 to +85°C, +10%) 


: ; : Thickness Capacitance Catalog number 
parece Dineen (mm) Toleranee Rated voltage Ede: 10V Rated voltage Ede: 6.3V Rated voltage Ede: 4V 
5 +10% C1608JB1A684K080AC 
ide ane ida baile +20% C1608JB1A684M080AC 
1 pF {608 0,80+0.15,-0.10 +10% C1608JB1A105KO80AC 
+20% C1608JB1A105M080AC 
+10% C1005JB1A155K050BC C1005JB0J155K050BB 
Vea _ ail +20% C1005JB1A155M050BC C1005JB0J155M050BB 
+10% C1005JB1A225K050BC C1005JB0J225K050BC C1005JB0G225K050BB 
2.2 uF bia cai +20% C1005JB1A225M050BC C1005JB0J225M050BC C1005JB0G225M050BB 
+10% C2012JB1A225K085AA 
aoe peace +20% C2012JB1A225M085AA 
+10% C1005JB1A335K050BC C1005JB0J335K050BC C1005JB0G335K050BB 
saa caemee +20% C1005JB1A335M050BC C1005JB0J335M050BC C1005JB0G335M050BB 
r +10% C1608JB1A335K080AB 
sade cas oe +20% C1608JB1A335M080AB 
+10% C2012JB1A335K125AA 
enle sessed +20% C2012JB1A335M125AA 
+10% C1005JB1A475K050BC C1005JB0J475K050BC C1005JB0G475K050BB 
1005 0.50+0.15,-0.10 
+20% C1005JB1A475M050BC C1005JB0J475M050BC C1005JB0G475M050BB 
+10% C1608JB1A475K080AB 
47 UF ne snails +20% C1608JB1A475M080AB 
eeeois +10% C2012JB1A475KO060AB 
+20% C2012JB1A475M060AB 
oe ere, +10% C2012JB1A475K125AA 
+20% C2012JB1A475M125AA 
qa0e oa0N046 a8 C1608JB1A685K080AC C1608JBO0J685K080AB 
6.8 pF +20% C1608JB1A685M080AC C1608JBO0J685M080AB 
+10% C2012JB1A685KO60AC 
ae oe +20% C2012JB1A685M060AC 
4608 bra0x010 +10% C1608JB1A106KO80AC C1608JB0J106KO80AB 
10uF oc 
+ fo J 
seme cai +20% C3216JB1A106M160AA 
1608 0.80+0.20 +20% C1608JB1A156MO80AC C1608JB0J156MO80AC C1608JBOG156M080AA 
15 uF Bie 0.85+0.15 +20% C2012JB1A156M085AC C2012JB0J156M085AB 
1.25+0.20 +20% C2012JB1A156M125AB 
3225 2.30+0.20 +20% C3225JB1A156M230AA 
1608 0.80+0.20 +20% C1608JB1A226M080AC C1608JB0J226M080AC C1608JBOG226M080AA 
22 UF 2o1> 0.85+0.15 +20% C2012JB1A226M085AC C2012JB0J226M085AB 
1.25+0.20 +20% C2012JB1A226M125AB 
3225 2.50+0.30 +20% C3225JB1A226M250AA 
33 UF 2012 1.25+0.20 +20% C2012JB1A336M125AC C2012JB0J336M125AC 
3216 1.60+0.20 +20% C3216JB1A336M160AB 
47 UF 2012 1.25+0.20 +20% C2012JB1A476M125AC C2012JB0J476M125AC 
3216 1.60+0.20 +20% C3216JB1A476M160AB 
68 UF 3216 1.60+0.30,-0.10 +20% C3216JB1A686M160AC C3216JBO0J686M160AB 
100 pF 3216 1.60+0.30,-0.10 +20% C3216JB1A107M160AC C3216JB0J107M160AB 


li Gray items: These products are not recommended for new designs. 
Click the part numbers for details. 
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MULTILAYER CERAMIC CHIP CAPACITORS 


. Bea ° 
Capacitance range table Temperature characteristic: X5R (—55 to +85°C, +15%) 
: , . Thickness Capacitance Catalog number 
Capacitance Dimensions 
eee (mm) tolerance Rated voltage Edc: 50V Rated voltage Edc: 25V Rated voltage Edc: 16V 
0402 5080.08 +10% C0402X5R1C101K020BC 
100 pF se +20% C0402X5R1C101M020BC 
P a eagubs +10% C0603X5R1E101K030BA 
oom +20% C0603X5R1E101M030BA 
+10% C0402X5R1C151K020BC 
150 pF ane Deer +20% C0402X5R1C151M020BC 
P a 6304003 +10% C0603X5R1E151K030BA 
papas +20% C0603X5R1E151M030BA 
6462 56l0 08 +10% C0402X5R1C221K020BC 
ee +20% C0402X5R1C221M020BC 
+10% C0603X5R1E221K030BA 
220 pF pene en £20% C0603X5R1E221M030BA 
1005 Abin os +10% C1005X5R1H221K050BA 
oa +20% C1005X5R1H221M050BA 
noe 6501002 +10% C0402X5R1C331K020BC 
Te? +20% C0402X5R1C331M020BC 
+10% C0603X5R1E331K030BA 
F -30+0. 
ere acid tac +20% C0603X5R1E331M030BA 
fags 6502005 +10% C1005X5R1H331K050BA 
vee +20% C1005X5R1H331M050BA 
an pn sexn02 +10% C0402X5R1C471K020BC 
eee +20% C0402X5R1C471M020BC 
+10% C0603X5R1E471K030BA 
470 pF .30+0. 
On oe penne: +20% C0603X5R1E471M030BA 
+10% C1005X5R1H471KO50BA 
seas ea +20% C1005X5R1H471M050BA 
nabs Hons 62 +10% C0402X5R1C681K020BC 
cai +20% C0402X5R1C681M020BC 
+10% C0603X5R1E681K030BA 
F -30+0. 
el ibid anni +20% C0603X5R1E681M030BA 
+10% C1005X5R1H681KO50BA 
i coasiaas +20% C1005X5R1H681M050BA 
+10% C0603X5R1E102K030BA 
sis see +20% C0603X5R1E102M030BA 
1nF +10% C1005X5R1H102K050BA 
1 .50+0. 
i ener +20% C1005X5R1H102MO050BA 
1608 0.80+0.10 +10% C1608X5R1H102KO80AA 
+10% C0603X5R1E152K030BA 
15nF oon eee +20% C0603X5R1E152M030BA 
, +10% C1005X5R1H152K050BA 
es sides +20% C1005X5R1H152M050BA 


ll Gray items: These products are not recommended for new designs. 
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(42/57) 


Capacitance range table 


Temperature characteristic: X5R (—55 to +85°C, +15%) 


. . : Thickness Capacitance Catalog number 
Pepecence: meres (mm) tiletancé Rated voltage Edc: 50V Rated voltage Edc: 35V Rated voltage Ede: 25V Rated voltage Ede: 16V 
+10% C0603X5R1E222K030BA 
ete cada +20% C0603X5R1E222M030BA 
2.2 nF +10% C1005X5R1H222K050BA 
1005 pckicatal +20% C1005X5R1H222M050BA 
1608 0.80+0.10 +10% C1608X5R1H222K080AA 
+10% C0603X5R1E332K030BA 
ad aati +20% C0603X5R1E332M030BA 
adil 1005 0,500.05 +10% C1005X5R1H332K050BA 
+20% C1005X5R1H332M050BA 
+10% C0603X5R1C472K030BA 
ages axa +20% C0603X5R1C472M030BA 
4.7 nF +10% C1005X5R1H472K050BA 
ane sieehiege +20% C1005X5R1H472M050BA 
1608 0.80+0.10 +10% C1608X5R1H472K080AA 
+10% C1005X5R1H682K050BA 
een cui pane +20% C1005X5R1H682M050BA 
+10% C0603X5R1C103K030BA 
oo sua +20% C0603X5R1C103M030BA 
+10% C1005X5R1H103K050BB C1005X5R1E103K050BA 
oe ae eet +20% C1005X5R1H103M050BB C1005X5R1E103M050BA 
+10% C1608X5R1H103KO80AA 
ee gc +20% C1608X5R1H103M080AA 
+10% C1005X5R1H153K050BB C1005X5R1E153KO050BA C1005X5R1C153K050BA 
ee Rene? +20% C1005X5R1H153M050BB C1005X5R1E153M050BA C1005X5R1C153M050BA 
ipa 1608 Aa0L040 +10% C1608X5R1H153KO80AA 
+20% C1608X5R1H153M080AA 
+10% C0603X5R1E223K030BB 
beds Dee Ue +20% C0603X5R1E223M030BB 
29 nF 4005 eon bs +10% C1005X5R1H223K050BB C1005X5R1E223K050BA C1005X5R1C223K050BA 
+20% C1005X5R1H223M050BB C1005X5R1E223M050BA C1005X5R1C223M050BA 
+10% C1608X5R1H223K080AA 
He acacia +20% C1608X5R1H223M080AA 
+10% C1005X5R1H333K050BB C1005X5R1E333K050BA C1005X5R1C333K050BA 
ne apices +20% C1005X5R1H333M050BB C1005X5R1E333M050BA C1005X5R1C333M050BA 
a +808 jeoL0 16 +10% C1608X5R1H333K080AA 
+20% C1608X5R1H333M080AA 
+10% C0603X5R1E473K030BB 
cede seaside +20% C0603X5R1E473M030BB 
+10% C1005X5R1H473K050BB C1005X5R1E473K050BA C1005X5R1C473K050BA 
47 nF 1005 0.50+0.05 
+20% C1005X5R1H473M050BB C1005X5R1E473M050BA C1005X5R1C473M050BA 
+10% C1608X5R1H473K080AA 
‘ia ieee +20% C1608X5R1H473M080AA 
a 0:5040-05 +10% C1005X5R1H683K050BB C1005X5R1V683K050BB C1005X5R1E683K050BC C1005X5R1C683K050BA 
68 nF +20% C1005X5R1H683M050BB C1005X5R1V683M050BB C1005X5R1E683M050BC C1005X5R1C683M050BA 
+10% C1608X5R1H683K080AA 
aa aisles +20% C1608X5R1H683M080AA 
+10% C0603X5R1E104K030BB C0603X5R1C104K030BC 
0603 0.30+0.03 
+20% C0603X5R1E104M030BB C0603X5R1C104M030BC 
4008 8030.05 +10% C1005X5R1H104K050BB C1005X5R1V104K050BB C1005X5R1E104K050BC C1005X5R1C104K050BA 
100 nF +20% C1005X5R1H104M050BB C1005X5R1V104M050BB C1005X5R1E104M050BC C1005X5R1C104M050BA 
4608 os0x010 +10% C1608X5R1H104KO80AA 
+20% C1608X5R1H104MO080AA 
+10% C2012X5R1H104K085AA 
as eee +20% C2012X5R1H104M085AA 
+10% C0603X5R1C154K030BC 
0.30+0.03 
+20% C0603X5R1C154M030BC 
aes +10% C0603X5R1E154K030BC 
Baas +20% C0603X5R1E154M030BC 
+10% C1005X5R1E154K050BC C1005X5R1C154K050BB 
Teane: sa pee +20% C1005X5R1E154M050BC C1005X5R1C154M050BB 
a psoeei0 +10% C1608X5R1H154K080AB C1608X5R1V154K080AB C1608X5R1E154KO80AA 
+20% C1608X5R1H154M080AB C1608X5R1V154M080AB C1608X5R1E154M080AA 
Bie 69840:15 +10% C2012X5R1H154K085AA 
ata +20% C2012X5R1H154M085AA 


li Gray items: These products are not recommended for new designs. 
Click the part numbers for details. 


Please be sure to request delivery specifications that provide further details on the features and specifications of the products for proper and safe use. 
Please note that the contents may change without any prior notice due to reasons such as upgrading. 
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MULTILAYER CERAMIC CHIP CAPACITORS 


(43/57) 


Capacitance range table 


Temperature characteristic: X5R (—55 to +85°C, +15%) 


: , . Thickness Capacitance Catalog number 
Capacitance Dimensions 
. (mm) tolerance Rated voltage Edc: 50V Rated voltage Ede: 35V Rated voltage Ede: 25V Rated voltage Edc: 16V 
pasos +10% C0603X5R1C224K030BC 
a eel +20% C0603X5R1C224M030BC 
piaozo.08 +10% C0603X5R1E224K030BC 
~ +20% C0603X5R1E224M030BC 
+10% C1005X5R1E224K050BC C1005X5R1C224K050BB 
1 -50+0. 
eeu sa cei +20% C1005X5R1E224M050BC C1005X5R1C224M050BB 
ieee 6.802040 +10% C1608X5R1H224K080AB C1608X5R1V224K080AB C1608X5R1E224K080AA 
-OU+0. 
+20% C1608X5R1H224M080AB C1608X5R1V224M080AB C1608X5R1E224M080AA 
+10% C2012X5R1H224K125AA 
ale ac +20% C2012X5R1H224M125AA 
4005 eee +10% C1005X5R1V334K050BC C1005X5R1E334K050BB 
~ +20% C1005X5R1V334M050BC C1005X5R1E334M050BB 
930 nF a 6:8020°46 +10% C1608X5R1H334K080AB C1608X5R1V334K080AB C1608X5R1E334KO80AC C1608X5R1C334KO80AA 
ven +20% C1608X5R1H334M080AB C1608X5R1V334M080AB C1608X5R1E334M080AC C1608X5R1C334M080AA 
Bie 4354050 +10% C2012X5R1H334K125AA 
cot. 
+20% C2012X5R1H334M125AA 
4006 oisaLoE +10% C1005X5R1V474K050BC C1005X5R1E474K050BB 
pitas +20% C1005X5R1V474M050BC C1005X5R1E474M050BB 
470 nE seine er +10% C1608X5R1H474K080AB C1608X5R1V474K080AB C1608X5R1E474KO80AC C1608X5R1C474KO80AA 
pat +20% C1608X5R1H474M080AB C1608X5R1V474M080AB C1608X5R1E474M080AC C1608X5R1C474M080AA 
+10% C2012X5R1H474K125AB 
2012 1.25+0.2 
° icin +20% C2012X5R1H474M125AB 
a Regios +10% C1005X5R1V684K050BC C1005X5R1E684K050BC C1005X5R1C684K050BC 
amas +20% C1005X5R1V684M050BC C1005X5R1E684M050BC C1005X5R1C684M050BC 
880 nF ae oRoLb40 +10% C1608X5R1H684K080AB C1608X5R1V684K080AB C1608X5R1E684KO80AC C1608X5R1C684K080AA 
ee +20% C1608X5R1H684M080AB C1608X5R1V684M080AB C1608X5R1E684M080AC C1608X5R1C684M080AA 
BOi> 45540°90 +10% C2012X5R1H684K125AB C2012X5R1E684K125AA 
cot. 
+20% C2012X5R1H684M125AB C2012X5R1E684M125AA 
4008 650%0.05 +10% C1005X5R1V105KO50BC C1005X5R1E105K050BC 
as +20% C1005X5R1V105M050BC C1005X5R1E105M050BC 
iene oer +10% C1608X5R1H105KO80AB C1608X5R1V105K080AB C1608X5R1E105KO80AC C1608X5R1C105KO80AA 
oes +20% C1608X5R1H105M080AB C1608X5R1V105M080AB C1608X5R1E105M080AC C1608X5R1C105M080AA 
jae Races +10% C2012X5R1H105K085AB C2012X5R1V105K085AB C2012X5R1E105K085AC C2012X5R1C105KO85AA 
.OO+V, 
: eOi2 +20% C2012X5R1H105M085AB C2012X5R1V105M085AB C2012X5R1E105M085AC C2012X5R1C105M085AA 
ocr +10% C2012X5R1H105K125AB C2012X5R1E105K125AA 
ean +20% C2012X5R1H105M125AB C2012X5R1E105M125AA 
+10% C3216X5R1H105K160AA 
21 1.60+0.2 
oer sical ad +20% C3216X5R1H105M160AA 
fences +10% C1005X5R1C155K050BC 
Ut. 
+20% C1005X5R1C155M050BC 
+10% C1005X5R1E155K050BC 
1 -50+0.1 
nee voici +20% C1005X5R1E155M050BC 
+10% C1005X5R1V155KO50BC 
-50+0.15,-0.1 
satatlaibaabsaia +20% C1005X5R1V155M050BC 
15uF a paccoao +10% C1608X5R1V155KO80AC C1608X5R1E155K080AB C1608X5R1C155K080AB 
z -OU+0. 
B +20% C1608X5R1V155M080AC C1608X5R1E155M080AB C1608X5R1C155M080AB 
Raeroue +10% C2012X5R1E155K085AC 
ote. icin +20% C2012X5R1E155M085AC 
>54h 30 +10% C2012X5R1H155K125AB C2012X5R1V155K125AB C2012X5R1E155K125AA C2012X5R1C155K125AA 
anne +20% C2012X5R1H155M125AB C2012X5R1V155M125AB C2012X5R1E155M125AA C2012X5R1C155M125AA 
S16 4 60x0°30 +10% C3216X5R1H155K160AB C3216X5R1E155K160AA 
-00+0. 
+20% C3216X5R1H155M160AB C3216X5R1E155M160AA 
6501005 +10% C1005X5R1C225K050BC 
ans +20% C1005X5R1C225M050BC 
+10% C1005X5R1E225K050BC 
1 -50+0.1 
aes ee +20% C1005X5R1E225M050BC 
Ree ee +10% C1005X5R1V225K050BC 
20 UF : aa +20% C1005X5R1V225M050BC 
ele +608 paezoa +10% C1608X5R1V225K080AC C1608X5R1E225K080AB C1608X5R1C225K080AB 
eas +20% C1608X5R1V225M080AC C1608X5R1E225M080AB C1608X5R1C225M080AB 
Aeero4e +10% C2012X5R1H225K085AB C2012X5R1V225K085AB C2012X5R1E225K085AC C2012X5R1C225K085AC 
boi? ataate +20% C2012X5R1H225M085AB C2012X5R1V225M085AB C2012X5R1E225M085AC C2012X5R1C225M085AC 
#354050 +10% C2012X5R1H225K125AB C2012X5R1V225K125AB C2012X5R1E225K125AC C2012X5R1C225K125AA 
Ss +20% C2012X5R1H225M125AB C2012X5R1V225M125AB C2012X5R1E225M125AC C2012X5R1C225M125AA 


i Gray items: These products are not recommended for new designs. 
Click the part numbers for details. 


Please be sure to request delivery specifications that provide further details on the features and specifications of the products for proper and safe use. 
Please note that the contents may change without any prior notice due to reasons such as upgrading. 
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MULTILAYER CERAMIC CHIP CAPACITORS 
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Capacitance range table 


Temperature characteristic: X5R (—55 to +85°C, +15%) 


. . , Thickness — Capacitance Catalog number 
eae ees (mm) ipisienge Raed voltage Ede: 50V ‘Rated voltage Ede: 35V___‘Rated voltage Ede: 25V __ Rated voltage Ede: 16V 
+10% C3216X5R1H225K160AB C3216X5R1E225K160AA 
re iaiaae +20% C3216X5R1H225M160AB C3216X5R1E225M160AA 
Bae +10% C3225X5R1H225K250AB 
“ Apeead +20% C3225X5R1H225M250AB 
0:8030:40 +10% C1608X5R1E335K080AC C1608X5R1C335KO080AC 
+20% C1608X5R1E335M080AC C1608X5R1C335M080AC 
7808 +10% C1608X5R1V335KO080AC 
eens +20% C1608X5R1V335M080AC 
A goss +10% C2012X5R1C335KO60AC 
pare +20% C2012X5R1C335M060AC 
3.3 uF Bot? baeco ts +10% C2012X5R1E335K085AC C2012X5R1C335K085AB 
+20% C2012X5R1E335M085AC C2012X5R1C335M085AB 
#552030 +10% C2012X5R1H335K125AB C2012X5R1V335K125AC C2012X5R1E335K125AB C2012X5R1C335K125AC 
+20% C2012X5R1H335M125AB C2012X5R1V335M125AC C2012X5R1E335M125AB C2012X5R1C335M125AC 
+10% C3216X5R1H335K160AB C3216X5R1V335K160AB C3216X5R1E335K160AA 
Hee apened +20% C3216X5R1H335M160AB C3216X5R1V335M160AB C3216X5R1E335M160AA 
+10% C3225X5R1H335K250AB 
iad ancient +20% C3225X5R1H335M250AB 
Pre +10% C1608X5R1E475K080AC C1608X5R1C475KO80AC 
+20% C1608X5R1E475M080AC C1608X5R1C475M080AC 
a Papeete +10% C1608X5R1V475K080AC 
+20% C1608X5R1V475M080AC 
eowo4s +10% C2012X5R1C475KO60AC 
+20% C2012X5R1C475M060AC 
Bai8 OeeRO de +10% C2012X5R1E475K085AC C2012X5R1C475K085AB 
+20% C2012X5R1E475M085AC C2012X5R1C475M085AB 
+10% C2012X5R1H475K125AB C2012X5R1V475K125AC C2012X5R1E475K125AB C2012X5R1C475K125AC 
ene tape +20% C2012X5R1H475M125AB C2012X5R1V475M125AC C2012X5R1E475M125AB C2012X5R1C475M125AC 
0.86015 +10% C3216X5R1H475K085AB C3216X5R1V475K085AB C3216X5R1E475K085AB 
+20% C3216X5R1H475M085AB C3216X5R1V475M085AB C3216X5R1E475M085AB 
ai6 Seen is +10% C3216X5R1E475K115AB C3216X5R1C475K115AA 
+20% C3216X5R1E475M115AB C3216X5R1C475M115AA 
+10% C3216X5R1H475K160AB C3216X5R1V475K160AB C3216X5R1E475K160AA 
sana +20% C3216X5R1H475M160AB C3216X5R1V475M160AB C3216X5R1E475M160AA 
+10% C3225X5R1H475K250AB 
as ais +20% C3225X5R1H475M250AB 
a panosn +10% C1608X5R1E685K080AC C1608X5R1C685K080AB 
+20% C1608X5R1E685M080AC C1608X5R1C685M080AB 
+10% C2012X5R1C685K085AC 
50412 Bele +20% C2012X5R1C685M085AC 
4 5540:90 +10% C2012X5R1V685K125AC C2012X5R1E685K125AC 
+20% C2012X5R1V685M125AC C2012X5R1E685M125AC 
6.8 UE 3016 #602020 +10% C3216X5R1H685K160AB C3216X5R1V685K160AB C3216X5R1E685K160AB C3216X5R1C685K160AA 
+20% C3216X5R1H685M160AB C3216X5R1V685M160AB C3216X5R1E685M160AB C3216X5R1C685M160AA 
+10% C3225X5R1C685K200AA 
noes +20% C3225X5R1C685M200AA 
eee Seesia0 +10% C3225X5R1H685K250AB C3225X5R1E685K250AA 
+20% C3225X5R1H685M250AB C3225X5R1E685M250AA 
+10% C4532X5R1H685K250KA 
te icin +20% C4532X5R1H685M250KA 
1608 0.80+0.20 +20% C1608X5R1E106M080AC C1608X5R1C106MO080AB 
Gaetous +10% C2012X5R1V106KO85AC C2012X5R1E106K085AC C2012X5R1C106KO85AC 
~~ +20% C2012X5R1V106MO85AC C2012X5R1E106M085AC C2012X5R1C106M085AC 
2012 #0540 30 +10% C2012X5R1V106K125AC C2012X5R1E106K125AB 
10 pF +20% C2012X5R1V106M125AC C2012X5R1E106M125AB 
1.25+0.25,-0.15 +10% C2012X5R1H106K125AC 
+10% C3216X5R1E106K085AC 
3216 ere +20% C3216X5R1E106M085AC 
602030 +10% C3216X5R1H106K160AB C3216X5R1V106K160AB C3216X5R1E106K160AB C3216X5R1C106K160AA 
+20% C3216X5R1H106M160AB C3216X5R1V106M160AB C3216X5R1E106M160AB C3216X5R1C106M160AA 


ll Gray items: These products are not recommended for new designs. 
Click the part numbers for details. 


Please be sure to request delivery specifications that provide further details on the features and specifications of the products for proper and safe use. 
Please note that the contents may change without any prior notice due to reasons such as upgrading. 
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Capacitance range table 


Temperature characteristic: X5R (—55 to +85°C, +15%) 


: ' : Thickness Capacitance Catalog number 
Capacitance Dimensions 
e (mm) tolerance Rated voltage Edc: 50V Rated voltage Edc: 35V Rated voltage Ede: 25V Rated voltage Ede: 16V 
+10% C3225X5R1C106K200AA 
2.00+0.20 
3005 +20% C3225X5R1C106M200AA 
2.50+0.30 +10% C3225X5R1H106K250AB C3225X5R1E106K250AA 
10 uF so +20% C3225X5R1H106M250AB C3225X5R1E106M250AA 
+10% C4532X5R1E106K250KA 
4532 2.50+0. 
‘ss saci +20% C4532X5R1E106M250KA 
+10% C5750X5R1H106K230KA 
7 2.30+0.2 
les seca +20% C5750X5R1H106M230KA 
2012 1.25+0.20 +20% C2012X5R1V156M125AC C2012X5R1E156M125AC C2012X5R1C156M125AC 
3216 1.60+0.20 +20% C3216X5R1V156M160AC C3216X5R1E156M160AB C3216X5R1C156M160AB 
15 UF 3225 2.50+0.30 +20% C3225X5R1C156M250AA 
4532 2.50+0.30 +20% C4532X5R1E156M250KA 
2.80+0.30 +20% C4532X5R1E156M280KA 
0.85+0.15 +20% C2012X5R1C226M085AC 
2012 1.2540.20 +10% C2012X5R1C226K125AC 
aura +20% C2012X5R1V226M125AC C2012X5R1E226M125AC C2012X5R1C226M125AC 
3216 1.60+0.20 +20% C3216X5R1V226M160AC C3216X5R1E226M160AB C3216X5R1C226M160AB 
3225 2.50+0.30 +10% C3225X5R1C226K250AA 
22 UF os +20% C3225X5R1C226M250AA 
2.00+0.20 +20% C4532X5R1C226M200KA 
4532 2.30+0.20 +20% C4532X5R1C226M230KA 
2.50+0.30 +20% C4532X5R1E226M250KA 
5750 2.30+0.20 +20% C5750X5R1E226M230KA 
2.50+0.30 +20% C5750X5R1E226M250KA 
3216 1.60+0.20 +20% C3216X5R1E336M160AC C3216X5R1C336M160AB 
33 UF 4532 2.50+0.30 +20% C4532X5R1C336M250KA 
5750 2.00+0.20 +20% C5750X5R1C336M200KA 
47 UE 3216 1.60+0.20 +20% C3216X5R1E476M160AC C3216X5R1C476M160AB 
. 5750 2.30+0.20 +20% C5750X5R1C476M230KA 
f : : Thickness Capacitance Catalog number 
apacitance Dimension: 
Panaotanes Dinensiens (mm) tolerance Rated voltage Ede: 10V Rated voltage Edc: 6.3V Rated voltage Edc: 4V 
+109 C0402X5R1A102K020BC C0402X5R0J102K020BC C0402X5ROG102K020BC 
1nF 0402 0.20+0.02 ae 
+20% C0402X5R1A102M020BC C0402X5R0J102M020BC C0402X5R0G102M020BC 
+10% C0402X5R1A152K020BC C0402X5R0J152K020BC. C0402X5R0G152K020BC 
1.5 nF 0402 0.20+0.02 
+20% C0402X5R1A152M020BC C0402X5R0J152M020BC C0402X5R0G152M020BC 
+109 402X5R1A222K020B: C0402X5R0J222K020BC C0402X5ROG222K020BC 
2.2 nF 0402 0.20+0.02 a —_ ue 
+20% C0402X5R1A222M020BC C0402X5R0J222M020BC C0402X5R0G222M020BC 
6.8nF 0603 0.30+0.03 +10% C0603X5R1A682K030BA 
: ae +20% C0603X5R1A682M030BA 
+10% C0603X5R1A103K030BA 
10 nF -30+0. 
cee sabe +20% C0603X5R1A103M030BA 
+10% C0603X5R1A153K030BC C0603X5R0J153K030BA 
15 nF -30+0. 
? ope iain +20% C0603X5R1A153M030BC C0603X5R0J153M030BA 


ll Gray items: These products are not recommended for new designs. 
Click the part numbers for details. 


Please be sure to request delivery specifications that provide further details on the features and specifications of the products for proper and safe use. 
Please note that the contents may change without any prior notice due to reasons such as upgrading. 
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MULTILAYER CERAMIC CHIP CAPACITORS 


Capacitance range table 


Temperature characteristic: X5R (—55 to +85°C, +15%) 


. , . Thickness Capacitance Catalog number 
arenes enon (mm) Teleranee Rated voltage Ede: 10V Rated voltage Ede: 6.3V Rated voltage Ede: 4V 
r +10% C1005X5R1A473K050BA 
ue oc eee +20% C1005X5R1A473M050BA 
+10% C1005X5R1A683K050BA 
oan: 1008 ene +20% C1005X5R1A683M050BA 
fae a0s008 +10% C0603X5R1A104KO30BC 
+20% C0603X5R1A104M030BC 
ane i008 1502005 +10% C1005X5R1A104K050BA C1005X5RO0J104KO50BA 
+20% C1005X5R1A104M050BA 
+10% C0603X5R1A154K030BB C0603X5R0J154K030BB 
separ eeue saci +20% C0603X5R1A154M030BB C0603X5R0J154M030BB 
220 nF pee Aerts +10% C0603X5R1A224K030BB C0603X5R0J224K030BB 
+20% C0603X5R1A224M030BB C0603X5R0J224M030BB 
0.30+0.03 +20% C0603X5R0J334M030BC 
330 nF 0603 6402008 +10% C0603X5R1A334K030BC 
+20% C0603X5R1A334M030BC 
Ree 0.30+0.03 +20% C0603X5R0J474M030BC 
470 nF 0.30+0.05 +20% C0603X5R1A474M030BC 
1608 0.80+0.15,-0.10 +10% C1608X5R1A474K080AA 
4066 6e0a0 08 +10% C1005X5R1A684K050BB C1005X5RO0J684K050BB 
680 nF +20% C1005X5R1A684M050BB C1005X5R0J684M050BB 
+10% C1608X5R1A684K080AC 
TE See — aoe C1608X5R1A684M080AC 
+10% C1608X5R1A105KO080AC 
uae bes pasicalaschieis +20% C1608X5R1A105M080AC. 
+10% C1005X5R1A155KO50BC C1005X5R0J155K050BB 
tae ae shai +20% C1005X5R1A155M050BC C1005X5R0J155M050BB 
+10% C1005X5R1A225K050BC C1005X5R0J225K050BC C1005X5R0G225K050BB 
2.2 uF 1008 sabes +20% C1005X5R1A225M050BC C1005X5R0J225M050BC C1005X5ROG225M050BB 
2012 6a5x018 +10% C2012X5R1A225K085AA C2012X5ROJ225K085AA 
+20% C2012X5R1A225M085AA C2012X5RO0J225M085AA 
q006 Bs02046 +10% C1005X5R1A335K050BC C1005X5R0J335K050BC C1005X5RO0G335K050BB 
3.3 pF +20% C1005X5R1A335M050BC C1005X5R0J335M050BC C1005X5ROG335M050BB 
+10% C2012X5R1A335K125AA 
one eee +20% C2012X5R1A335M125AA 
47 UF +008 0.50+0.15,-0.10 +10% C1005X5R1A475KO50BC C1005X5R0J475K050BC C1005X5RO0G475K050BB 
+20% C1005X5R1A475M050BC C1005X5R0J475M050BC C1005X5RO0G475M050BB 


ll Gray items: These products are not recommended for new designs. 
Click the part numbers for details. 
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MULTILAYER CERAMIC CHIP CAPACITORS 


(47/57) 


Capacitance range table 


Temperature characteristic: X5R (—55 to +85°C, +15%) 


: ; : Thickness Capacitance Catalog number 
eae ee (mm) iplesinee Raed voltage Ede: 10V Rated voltage Ede: 6.3V Rated voltage Ede: 4V 
Biensone +10% C2012X5R1A475KO60AB 
AT UF ante +20% C2012X5R1A475M060AB 
B 45540°90 +10% C2012X5R1A475K125AA 
+20% C2012X5R1A475M125AA 
on 608010 +10% C1608X5R1A685K080AC C1608X5ROJ685K080AB 
+20% C1608X5R1A685M080AC C1608X5ROJ685M080AB 
+10% C2012X5R1A685KO60AC 
6.8 UF 0.60+0.15 
3012 +20% C2012X5R1A685M060AC 
+10% C2012X5R1A685K085AB C2012X5ROJ685K085AB 
peiaesas +20% C2012X5R1A685M085AB C2012X5ROJ685M085AB 
‘eae eee +1 a C1608X5R1A106KO80AC C1608X5R0J106K080AB 
10 pF +20% C1608X5R1A106M080AC C1608X5R0J106M080AB 
+10% C2012X5R1A106K085AB C2012X5R0J106K085AB 
2012 0.85+0.15 
+20% C2012X5R1A106M085AB C2012X5R0J106M085AB 
1608 0.80+0.20 +20% C1608X5R1A156M080AC C1608X5R0J156M080AC C1608X5ROG156M080AA 
15 uF 5012 0.85+0.15 +20% C2012X5R1A156M085AC C2012X5RO0J156M085AB 
1.25+0.20 +20% C2012X5R1A156M125AB 
3225 2.30+0.20 +20% C3225X5R1A156M230AA 
1608 0.80+0.20 +20% C1608X5R1A226M080AC C1608X5R0J226M080AC C1608X5ROG226M080AA 
0.85+0.15 +20% C2012X5R1A226M085AC C2012X5R0J226M085AB 
2012 +10% C2012X5R1A226K125AB C2012X5R0J226K125AB 
22 uF same +20% C2012X5R1A226M125AB, 
toy +10% C3225X5RO0J226K200AA 
3225 +20% C3225X5R0J226M200AA 
2.30+0.20 +20% C3225X5R1A226M230AA 
4532 2.30+0.20 +20% C4532X5R1A226M230KA 
2012 1.25+0.20 +20% C2012X5R1A336M125AC C2012X5R0J336M125AC 
3216 1.60+0.20 +20% C3216X5R1A336M160AB 
33 UF a 2.00+0.20 +20% C3225X5R1A336M200AC C3225X5RO0J336M200AA 
2.50+0.30 +20% C3225X5ROJ336M250AA 
4532 2.30+0.20 +20% C4532X5R1A336M230KA 
2012 1.25+0.20 +20% C2012X5R1A476M125AC C2012X5R0J476M125AC C2012X5ROG476M125AB 
3216 1.60+0.20 +20% C3216X5R1A476M160AB 
47 uF 3225 2.50+0.30 +20% C3225X5R1A476M250AC C3225X5R0J476M250AA 
deep 2.50+0.30 +20% C4532X5R0J476M250KA 
2.80+0.30 +20% C4532X5R1A476M280KA 
3216 1.60+0.30,-0.10 +20% C3216X5R1A686M160AC C3216X5R0J686M160AB 
68 UF 4532 2.80+0.30 +20% C4532X5ROJ686M280KA 
5750 2.30+0.20 +20% C5750X5R1A686M230KA 
3216 1.60+0.30,-0.10 +20% C3216X5R1A107M160AC C3216X5R0J107M160AB C3216X5ROG107M160AB 
100 pF 3225 2.50+0.40,-0.30 +20% C3225X5R1A107M250AC C3225X5R0J107M250AB 
4532 2.80+0.30 +20% C4532X5R1A107M280KC C4532X5RO0J107M280KA 
5750 2.80+0.30 +20% C5750X5R1A107M280KC C5750X5R0J107M280KA 


ll Gray items: These products are not recommended for new designs. 
Click the part numbers for details. 


Please be sure to request delivery specifications that provide further details on the features and specifications of the products for proper and safe use. 
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MULTILAYER CERAMIC CHIP CAPACITORS 


(48/57) 


Capacitance range table 


Temperature characteristic: X6S (-55 to +105°C, +22%) 


: , . Thickness Capacitance Catalog number 
Capacitance Dimensions 
e (mm) tolerance Rated voltage Edc: 50V Rated voltage Ede: 35V Rated voltage Ede: 25V Rated voltage Ede: 16V 
2Onk 0603 o40e008 +10% C0603X6S1E222K030BA C0603X6S1C222K030BA 
. »00+0. 
+20% C0603X6S1E222M030BA C0603X6S1C222M030BA 
ATF 0603 Ere +10% C0603X6S1C472K030BA 
s .IU+V.| 
+20% C0603X6S1C472M030BA 
+10% C1005X6S1H103K050BB 
10 nF 1 -50+0. 
° ons caiabhs +20% C1005X6S1H103M050BB 
15nF 4068 6502005 +10% C1005X6S1H153K050BB 
»OU+0. 
+20% C1005X6S1H153M050BB 
+10% C0603X6S1C223K030BC 
22 nF ene veneee +20% C0603X6S1C223M030BC 
+10% C1005X6S1H223K050BB 
1 -50+0. 
ie asco +20% C1005X6S1H223M050BB 
+10% C1005X6S1H333K050BB 
nF 1 -50+0. 
a aid is asia +20% C1005X6S1H333M050BB 
0603 @.40%0.08 +10% C0603X6S1C473K030BC 
a7 nF ve +20% C0603X6S1C473M030BC 
+10% C1005X6S1H473K050BB 
1 -50+0. 
eps liad +20% C1005X6S1H473M050BB 
68 nF fps peas os +10% C1005X6S1H683K050BB C1005X6S1V683K050BB C1005X6S1E683K050BC 
ae +20% C1005X6S1H683M050BB C1005X6S1V683M050BB C1005X6S1E683M050BC 
0603 eaoseos +10% C0603X6S1C104KO30BC 
400 nF — +20% C0603X6S1C104M030BC 
+008 eeos008 +10% C1005X6S1H104K050BB C1005X6S1V104K050BB C1005X6S1E104K050BB 
an +20% C1005X6S1H104M050BB C1005X6S1V104M050BB C1005X6S1E104M050BB 
re jens OE +10% C1005X6S1E154K050BC C1005X6S1C154K050BB 
150 nF cae +20% C1005X6S1E154M050BC C1005X6S1C154M050BB 
‘eae jeoxb0 +10% C1608X6S1H154K080AB C1608X6S1V154K080AB 
ins +20% C1608X6S1H154M080AB C1608X6S1V154M080AB 
4005 65040.06 +10% C1005X6S1E224K050BC C1005X6S1C224K050BB 
220 ne ad +20% C1005X6S1E224M050BC C1005X6S1C224M050BB 
iene Gao i6 +10% C1608X6S1H224K080AB C1608X6S1V224K080AB 
er +20% C1608X6S1H224M080AB C1608X6S1V224M080AB 
4005 8020 08 +10% C1005X6S1C334K050BC 
»0U0+0. 
330 nF +20% C1005X6S1C334M050BC 
+608 808040 +10% C1608X6S1H334K080AB C1608X6S1V334K080AB C1608X6S1E334K080AB 
ek +20% C1608X6S1H334M080AB C1608X6S1V334M080AB C1608X6S1E334M080AB 
+10% C1005X6S1C474KO50BC 
1 -50+0. 
pee sacibide +20% C1005X6S1C474M050BC 
470 nF a o/e0x0:40 +10% C1608X6S1H474K080AB C1608X6S1V474K080AB C1608X6S1E474K080AB 
-OU+0. 
+20% C1608X6S1H474M080AB C1608X6S1V474M080AB C1608X6S1E474M080AB 
2012 4 Sep 90 +10% C2012X6S1H474K125AB 
ie +20% C2012X6S1H474M125AB 
+10% C1005X6S1C684K050BC 
1 -50+0. 
ai arene +20% C1005X6S1C684M050BC 
680 nF ieee age +10% C1608X6S1H684K080AC C1608X6S1V684K080AB C1608X6S1E684K080AB C1608X6S1C684K080AC 
-OU+0. 
+20% C1608X6S1H684M080AC C1608X6S1V684M080AB C1608X6S1E684M080AB C1608X6S1C684M080AC 
2012 {esp 50 +10% C2012X6S1H684K125AB 
cae +20% C2012X6S1H684M125AB 
+10% C1005X6S1C105KO50BC 
1 -50+0. 
ape las +20% C1005X6S1C105M050BC 
+608 a02040 +10% C1608X6S1H105KO80AC C1608X6S1V105K080AB C1608X6S1E105K080AB C1608X6S1C105KO080AC 
-OU+0. 
1uF +20% C1608X6S1H105M080AC C1608X6S1V105M080AB C1608X6S1E105M080AB C1608X6S1C105M080AC 
B ASO 15 +10% C2012X6S1H105K085AB C2012X6S1V105K085AB C2012X6S1E105K085AB 
Baie ere +20% C2012X6S1H105M085AB C2012X6S1V105M085AB C2012X6S1E105M085AB 
Poeun ea +10% C2012X6S1H105K125AB 
eS +20% C2012X6S1H105M125AB 
+005 Beolods<0A0 +10% C1005X6S1C155K050BC 
»00+0. “Q. 
, +20% C1005X6S1C155M050BC 
+10% C1608X6S1C155KO080AC 
1 -80+0.1 
15uF ai eae +20% C1608X6S1C155M080AC 
ae eae 43500 30 +10% C2012X6S1H155K125AB C2012X6S1V155K125AB C2012X6S1E155K125AB 
~— +20% C2012X6S1H155M125AB C2012X6S1V155M125AB C2012X6S1E155M125AB 
ante 4.60%0'50 +10% C3216X6S1H155K160AB C3216X6S1V155K160AB 
-00+0. 
+20% C3216X6S1H155M160AB C3216X6S1V155M160AB 


li Gray items: These products are not recommended for new designs. 
Click the part numbers for details. 
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MULTILAYER CERAMIC CHIP CAPACITORS 
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Capacitance range table 


Temperature characteristic: X6S (-55 to +105°C, +22%) 


: , . Thickness Capacitance Catalog number 
Pepectience: Timers (mm) tolerance Rated voltage Edc: 50V Rated voltage Ede: 35V Rated voltage Ede: 25V Rated voltage Edc: 16V 
+10% C1005X6S1C225KO050BC 
me? eel +20% C1005X6S1C225M050BC 
+10% C1608X6S1C225KO080AC 
bots vee +20% C1608X6S1C225M080AC 
2.2 uF Abs 15 +10% C2012X6S1H225K085AC C2012X6S1V225K085AB, C2012X6S1E225K085AB C2012X6S1C225K085AB 
+20% C2012X6S1H225M085AC C2012X6S1V225M085AB C2012X6S1E225M085AB C2012X6S1C225M085AB 
ate +10% C2012X6S1H225K125AB C2012X6S1V225K125AB C2012X6S1E225K125AC 
see) +20% C2012X6S1H225M125AB C2012X6S1V225M125AB C2012X6S1E225M125AC 
+10% C3216X6S1H225K160AB C3216X6S1V225K160AB 
oe see ee +20% C3216X6S1H225M160AB C3216X6S1V225M160AB 
+10% C1608X6S1C335K080AC 
oe ee +20% C1608X6S1C335M080AC 
3.3 pF oi 4360090 +10% C2012X6S1H335K125AC C2012X6S1V335K125AB C2012X6S1E335K125AC C2012X6S1C335K125AC 
+20% C2012X6S1H335M125AC C2012X6S1V335M125AB C2012X6S1E335M125AC C2012X6S1C335M125AC 
+10% C3216X6S1H335K160AB C3216X6S1V335K160AB 
aad seed +20% C3216X6S1H335M160AB C3216X6S1V335M160AB 
+10% C1608X6S1C475KO80AC 
wae causa +20% C1608X6S1C475M080AC 
@aee016 +10% C2012X6S1C475K085AC 
Shi3 +20% C2012X6S1C475M085AC 
+10% C2012X6S1H475K125AC C2012X6S1V475K125AB C2012X6S1E475K125AC C2012X6S1C475K125AC 
47 uF ve eee +20% C2012X6S1H475M125AC C2012X6S1V475M125AB C2012X6S1E475M125AC C2012X6S1C475M125AC 
ORESONS +10% C3216X6S1V475K085AC C3216X6S1E475K085AB 
+20% C3216X6S1V475M085AC C3216X6S1E475M085AB 
oer 4600030 +10% C3216X6S1H475K160AB C3216X6S1V475K160AB C3216X6S1E475K160AB 
+20% C3216X6S1H475M160AB C3216X6S1V475M160AB C3216X6S1E475M160AB 
+10% C3225X6S1H475K250AB 
— enue ee +20% C3225X6S1H475M250AB 
+10% C2012X6S1C685K125AC 
ents ereee +20% C2012X6S1C685M125AC 
6.8 pF ae 4'600030 +10% C3216X6S1V685K160AC C3216X6S1E685K160AB C3216X6S1C685K160AC 
+20% C3216X6S1V685M160AC C3216X6S1E685M160AB C3216X6S1C685M160AC 
+10% C3225X6S1H685K250AC C3225X6S1V685K250AC C3225X6S1E685K250AB 
aes eee +20% C3225X6S1H685M250AC C3225X6S1V685M250AC C3225X6S1E685M250AB 
Gaes0 18 +10% C2012X6S1C106KO085AC 
2012 +20% C2012X6S1C106M085AC 
4.560030 +10% C2012X6S1C106K125AC 
+20% C2012X6S1C106M125AC 
10 pe paeko1s +10% C3216X6S1C106K085AC 
5016 +20% C3216X6S1C106M085AC 
4.6020:30 +10% C3216X6S1V106K160AC C3216X6S1E106K160AB C3216X6S1C106K160AB 
+20% C3216X6S1V106M160AC C3216X6S1E106M160AB C3216X6S1C106M160AB 
3005 Seah aG +10% C3225X6S1H106K250AC C3225X6S1V106K250AC C3225X6S1E106K250AC 
+20% C3225X6S1H106M250AC C3225X6S1V106M250AC C3225X6S1E106M250AC 
15 uF 2012 1.25+0.20 +20% C2012X6S1C156M125AC 
3216 1.60+0.20 +20% C3216X6S1C156M160AC 
2012 1.25+0.20 +20% C2012X6S1C226M125AC 
22 UF 4516 1.60+0.20 +20% C3216X6S1C226M160AC 
1.60+0.30,-0.10 +20% C3216X6S1E226M160AC 
3225 2.50+0.30 +20% C3225X6S1C226M250AC 
: , : Thickness Capacitance Catalog number 
Capacttance. (Dimensions (mm) Bienes Rated voltage Edc: 10V Rated voltage Edc: 6.3V Rated voltage Edc: 4V 
5 +10% C0402X6S1A101K020BC C0402X6S0J101K020BC C0402X6S0G101K020BC 
100 p ote pote +20% C0402X6S1A101M020BC C0402X6S0J101M020BC C0402X6S0G101M020BC 
150 pF a Sse.008 +10% C0402X6S1A151K020BC C0402X6S0J151K020BC C0402X6S0G151K020BC 
+20% C0402X6S1A151M020BC C0402X6S0J151M020BC C0402X6S0G151M020BC 
220 pF ag2 AS0x0 02 +10% C0402X6S1A221K020BC C0402X6S0J221K020BC C0402X6S0G221K020BC 
+20% C0402X6S1A221M020BC C0402X6S0J221M020BC C0402X6S0G221M020BC 
330 pF 0402 6040.08 +10% C0402X6S1A331K020BC C0402X6S0J331K020BC C0402X6S0G331K020BC 
+20% C0402X6S1A331M020BC C0402X6S0J331M020BC C0402X6S0G331M020BC 


ll Gray items: These products are not recommended for new designs. 
Click the part numbers for details. 
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MULTILAYER CERAMIC CHIP CAPACITORS 


Capacitance range table 


Temperature characteristic: X6S (-55 to +105°C, +22%) 


. . : Thickness — Capacitance Catalog number 
eae nee nena (mm) Teleranee Rated voltage Ede: 10V Rated voltage Ede: 6.3V Rated voltage Ede: 4V 
470 pF ne 202002 +10% C0402X6S1A471K020BC C0402X6S0J471K020BC C0402X6S0G471K020BC 
+20% C0402X6S1A471M020BC C0402X6S0J471M020BC C0402X6S0G471M020BC 
680 pF aoe Bienes +10% C0402X6S1A681K020BC C0402X6S0J681K020BC C0402X6S0G681K020BC 
+20% C0402X6S1A681M020BC C0402X6S0J681M020BC C0402X6S0G681M020BC 
+10% C0603X6S1A222K030BA C0603X6S0J222K030BA 
aul aad acacia +20% C0603X6S1A222M030BA C0603X6S0J222M030BA 
. +10% C0603X6S1A472K030BA C0603X6S0J472K030BA 
ais sce aad +20% C0603X6S1A472M030BA C0603X6S0J472M030BA 
+10% C0603X6S1A103K030BA C0603X6S0J103K030BA 
a mene eee +20% C0603X6S1A103M030BA C0603X6S0J103M030BA 
+10% C0603X6S1A223K030BB 
on ee one +20% C0603X6S1A223M030BB 
+10% C0603X6S1A473K030BB 
ene oe ssaianiaaad +20% C0603X6S1A473M030BB 
+10% C0603X6S0J104K030BC 
100 nF sis aac +20% C0603X6S0J104M030BC 
+005 soe005 +10% C1005X6S0J104KO50BA C1005X6S0G104K050BA 
+20% C1005X6S0J104M050BA C1005X6S0G104M050BA 
6:3020.03 +10% C0603X6S0J154K030BC C0603X6S0G154K030BB 
150 nF a +20% C0603X6S0J154M030BC C0603X6S0G154M030BB 
+10% C0603X6S1A154K030BC 
soaanns +20% C0603X6S1A154M030BC 
63020108 +10% C0603X6S0J224K030BC C0603X6S0G224K030BB 
220 nE 0603 +20% C0603X6S0J224M030BC C0603X6S0G224M030BB 
4080-08 +10% C0603X6S1A224K030BC 
+20% C0603X6S1A224M030BC 
+10% C0603X6S0G334K030BC 
330 nF sed vances +20% C0603X6S0G334M030BC 
te jepx0.05 +10% C1005X6S1A334KO050BC C1005X6S0J334KO50BC C1005X6S0G334K050BB 
+20% C1005X6S1A334M050BC C1005X6S0J334M050BC C1005X6S0G334M050BB 
0603 0.30+0.05 +20% C0603X6S0G474M030BC 
470 nF i605 65620 05 +10% C1005X6S1A474K050BC C1005X6S0G474K050BB 
+20% C1005X6S1A474M050BC C1005X6S0G474M050BB 
+10% C1005X6S1A684KO50BC C1005X6S0G684K050BB 
Boer aps isda +20% C1005X6S1A684M050BC C1005X6S0G684M050BB 
+10% C1005X6S1A105K050BC 
1 pF sia aaa +20% C1005X6S1A105M050BC 
rer 0.80+0.15,-0.10 +10% C1608X6S1A105KO80AC C1608X6S0J105KO80AC 
+20% C1608X6S1A105M080AC C1608X6S0J105M080AC 
Seco 08 +10% C1005X6S0J155KO050BC C1005X6S0G155K050BC 
i008 +20% C1005X6S0J155M050BC C1005X6S0G155M050BC. 
1.5 UF ob02046 +10% C1005X6S1A155KO50BC 
+20% C1005X6S1A155M050BC 
aoe BaLb46 +10% C1608X6S1A155K080AB C1608X6S0J155K080AB 
+20% C1608X6S1A155M080AB C1608X6S0J155M080AB 
aeoL0 0s +10% C1005X6S0J225K050BC C1005X6S0G225K050BC 
soe +20% C1005X6S0J225M050BC C1005X6S0G225M050BC. 
2.2 uF os02040 +10% C1005X6S1A225K050BC 
+20% C1005X6S1A225M050BC 
‘db oe. +10% C1608X6S1A225K080AB C1608X6S0J225K080AB 
+20% C1608X6S1A225M080AB C1608X6S0J225M080AB 
4005 0.5040.10 +10% C1005X6S0G335K050BC 
3.3 pF +20% C1005X6S0G335M050BC 
a Gaon +10% C1608X6S1A335KO80AC C1608X6S0J335K080AB 
+20% C1608X6S1A335M080AC C1608X6S0J335M080AB 
1005 0.50+0.15,-0.10 +20% C1005X6S0G475M050BC 
4.7 uF rn praceore +10% C1608X6S1A475KO80AC C1608X6S0J475K080AB 
+20% C1608X6S1A475M080AC C1608X6S0J475M080AB 


ll Gray items: These products are not recommended for new designs. 
Click the part numbers for details. 


(50/57) 


Please be sure to request delivery specifications that provide further details on the features and specifications of the products for proper and safe use. 
Please note that the contents may change without any prior notice due to reasons such as upgrading. 


20230302 / micc_commercial_general_en. 


MULTILAYER CERAMIC CHIP CAPACITORS 
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Capacitance range table 


Temperature characteristic: X6S (-55 to +105°C, +22%) 


; ; ‘ Thickness Capacitance Catalog number 
apacitance Dimension: 
Canes eda (mm) tolerance Rated voltage Edc: 10V Rated voltage Edc: 6.3V Rated voltage Edc: 4V 
+109 C2012X6S1A475K085AB 
0.8520.15 salle 
AT UF 2012 +20% C2012X6S1A475M085AB 
Oe +10% C2012X6S0J475K125AB 
1.25+0.20 
+20% C2012X6S0J475M125AB 
9 
0.80+0.10 el C1608X6S0G685K080AC 
1608 +20% C1608X6SOG685M080AC 
0.80+0.20 +10% C1608X6S1A685K080AC C1608X6S0J685K080AB 
Wikies +20% C1608X6S1A685M080AC C1608X6S0J685M080AB 
+10% C2012X6S1A685K085AC C2012X6S0J685K085AB 
6.8 pF 0.85+0.15 x 
2012 +20% C2012X6S1A685M085AC C2012X6S0J685M085AB 
1.2540.20 +10% C2012X6S1A685K125AB 
— +20% C2012X6S1A685M125AB 
+10% C3216X6S1A685K085AB 
aeN8 eee +20% C3216X6S1A685M085AB 
9 
0.80+0.10 +10% C1608X6S0G106K080AB 
1608 +20% C1608X6S0G106M080AC 
0.80+0.20 +20% C1608X6S1A106MO80AC C1608X6S0J106MO80AC 
0.8540.15 +10% C2012X6S1A106K085AC C2012X6S0J106KO85AC 
2012 aie +20% C2012X6S1A106M085AC. C2012X6S0J106M085AC 
10 pF 1.2540.20 +10% C2012X6S1A106K125AB C2012X6S0J106K125AB 
~— +20% C2012X6S1A106M125AB C2012X6S0J106M125AB 
+109 C3216X6S1A106K085AB 
0.8520.15 ane: 
3016 +20% C3216X6S1A106M085AB 
+80a0 0 +10% C3216X6S0J106K160AC 
ve +20% C3216X6S0J106M160AC 
2012 0.85+0.15 +20% C2012X6S0G156M085AC 
15 pF 1.25+0.20 +20% C2012X6S1A156M125AC C2012X6S0J156M125AB 
3216 1.60+0.20 +20% C3216X6S1A156M160AB C3216X6S0J156M160AB 
1608 0.80+0.20 +20% C1608X6S0G226M080AC 
22 uF 2012 0.85+0.15 +20% C2012X6S0J226M085AC C2012X6S0G226M085AC 
t 1.25+0.20 +20% C2012X6S1A226M125AC C2012X6S0J226M125AB 
3216 1.60+0.20 +20% C3216X6S1A226M160AB C3216X6S0J226M160AB 
93 uF 2012 1.25+0.20 +20% C2012X6S0G336M125AC 
t 3216 1.60+0.20 +20% C3216X6S1A336M160AC C3216X6S0J336M160AB 
2012 1.25+0.20 +20% C2012X6S0G476M125AC 
47 UF 3216 1.60+0.20 +20% C3216X6S1A476M160AC C3216X6S0J476M160AB 
3225 2.50+0.30 +20% C3225X6S0J476M250AC 
68 YF 3216 1.60+0.30,-0.10 +20% C3216X6S0G686M160AC 
3216 1.60+0.30,-0.10 +20% C3216X6S0G107M160AC 
100 pF 3225 2.50+0.40,-0.30 +20% C3225X6S1A107M250AC C3225X6S0J107M250AB 
4532 2.80+0.30 +20% C4532X6S0J107M280KC 


i Gray items: These products are not recommended for new designs. 
Click the part numbers for details. 


Capacitance range table Temperature characteristic: X7R (—55 to +125°C, +15%) 


: ; . Thickness Capacitance Catalog number 
Capacitance: (mensions (mm) tolerance Rated voltage Edc: 50V Rated voltage Edc: 25V 
+10% C0603X7R1E101KO30BA 
100 pF 0603 0.300.038 +20% C0603X7R1E101M030BA 
+10% C0603X7R1E151K030BA 
150 pF 0603 0.300.038 £20% C0603X7R1E151M030BA 
0603 gael ns +10% C0603X7R1E221K030BA 
220 pF eames +20% C0603X7R1E221M030BA 
P 1005 G0i00s +10% C1005X7R1H221K050BA 
amie +20% C1005X7R1H221M050BA 
+10% C0603X7R1E331K030BA 
330 pF meee cae +20% C0603X7R1E331M030BA 
+10% C1005X7R1H331KO50BA 
igeS arvgeas +20% C1005X7R1H331M050BA 
+10% C0603X7R1E471K030BA 
470 pF ae ores +20% C0603X7R1E471M030BA 
P 1005 6030.05 +10% C1005X7R1H471K050BA 
ara +20% C1005X7R1H471M050BA 


i Gray items: These products are not recommended for new designs. 
Click the part numbers for details. 


A Please be sure to request delivery specifications that provide further details on the features and specifications of the products for proper and safe use. 
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MULTILAYER CERAMIC CHIP CAPACITORS 
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Capacitance range table 


Temperature characteristic: X7R (—55 to +125°C, +15%) 


: ' : Thickness Capacitance Catalog number 
Capacitance Dimensions 
, (mm) tolerance Rated voltage Ede: 50V Rated voltage Ede: 35V Rated voltage Ede: 25V Rated voltage Edc: 16V 
0603 O02 08 +10% C0603X7R1E681K030BA 
»0U0+0. 
6a00F +20% C0603X7R1E681M030BA 
P ae Bscl0s +10% C1005X7R1H681KO50BA 
»00+0. 
+20% C1005X7R1H681M050BA 
+10% C0603X7R1E102K030BA 
»00+0. 
ee eas +20% C0603X7R1E102M030BA 
1 nF +10% C1005X7R1H102K050BA C1005X7R1E102K050BA 
4 .50+0. 
ans ee +20% C1005X7R1H102M050BA 
1608 0.80+0.10 +10% C1608X7R1H102KO80AA 
(a08 9802008 +10% C0603X7R1E152K030BA 
»0U+0. 
1SnF +20% C0603X7R1E152M030BA 
, 4008 85040.05 +10% C1005X7R1H152K050BA 
»OU+0. 
+20% C1005X7R1H152M050BA 
pn Rants +10% C0603X7R1E222K030BA C0603X7R1C222K030BA 
aes +20% C0603X7R1E222M030BA C0603X7R1C222M030BA 
2.2 nF +10% C1005X7R1H222K050BA 
1 .50+0. 
i eene +20% C1005X7R1H222M050BA 
1608 0.80+0.10 +10% C1608X7R1H222K080AA 
+10% C0603X7R1E332K030BA 
3.3 nF ne ci cats +20% C0603X7R1E332M030BA 
, +065 OSoun08 +10% C1005X7R1H332K050BA 
»0U+0. 
+20% C1005X7R1H332M050BA 
+10% C0603X7R1C472K030BA 
00+). 
we anes +20% C0603X7R1C472M030BA 
4.7 nF +10% C1005X7R1H472K050BA 
1 .50+0. 
sia spicing +20% C1005X7R1H472M050BA 
1608 0.80+0.10 +10% C1608X7R1H472K080AA 
+10% C1005X7R1H682K050BA 
.8 nF 1 -50+0. 
se ee vanes +20% C1005X7R1H682M050BA 
4605 A e010 +10% C1005X7R1H103K050BB C1005X7R1V103K050BB C1005X7R1E103K050BB C1005X7R1C103K050BA 
»0U+0. 
tOnF +20% C1005X7R1H103M050BB C1005X7R1V103M050BB C1005X7R1E103M050BB 
ioe iaou046 +10% C1608X7R1H103KO80AA C1608X7R1E103K080AA 
iain +20% C1608X7R1H103MO080AA 
4005 6502005 +10% C1005X7R1H153K050BB C1005X7R1V153K050BB 
15 nF adel +20% C1005X7R1H153M050BB C1005X7R1V153M050BB 
or 680%0:40 +10% C1608X7R1H153KO80AA 
-OU+0. 
+20% C1608X7R1H153M080AA 
4005 0502005 +10% C1005X7R1H223K050BB C1005X7R1V223K050BB C1005X7R1E223K050BB 
SOAR bg +20% C1005X7R1H223M050BB C1005X7R1V223M050BB C1005X7R1E223M050BB 
+10% C1608X7R1H223K080AA 
1 .80+0.1 
eee ciisaeed +20% C1608X7R1H223M080AA 
#aGe @e0ibos +10% C1005X7R1H333K050BB C1005X7R1V333K050BB 
»OU+0. 
33 nE +20% C1005X7R1H333M050BB C1005X7R1V333M050BB 
+10% C1608X7R1H333K080AA 
1 -80+0.1 
o0e Cty +20% C1608X7R1H333M080AA 
4005 6501005 +10% C1005X7R1H473K050BB C1005X7R1V473K050BB C1005X7R1E473K050BC C1005X7R1C473K050BC 
ome eet +20% C1005X7R1H473M050BB C1005X7R1V473M050BB C1005X7R1E473M050BC C1005X7R1C473M050BC 
+10% C1608X7R1H473K080AA 
1 .80+0.1 
oie tea +20% C1608X7R1H473M080AA 
ee 6504005 +10% C1005X7R1H683K050BB C1005X7R1V683K050BB C1005X7R1E683K050BB C1005X7R1C683K050BC 
68 nF ica +20% C1005X7R1H683M050BB C1005X7R1V683M050BB C1005X7R1E683M050BB C1005X7R1C683M050BC 
+10% C1608X7R1H683KO80AA 
1608 0.80+0.10 
+20% C1608X7R1H683M080AA 
i008 ns0unos +10% C1005X7R1H104K050BB C1005X7R1V104K050BB C1005X7R1E104K050BB C1005X7R1C104K050BC 
»0U+0. 
+20% C1005X7R1H104M050BB C1005X7R1V104M050BB C1005X7R1E104M050BB C1005X7R1C104M050BC 
+10% C1608X7R1H104KO80AA C1608X7R1E104KO80AA 
100 nF 1608 0.80+0.10 
+20% C1608X7R1H104MO080AA C1608X7R1E104M080AA 
+10% C2012X7R1H104K085AA 
2012 0.85+0.15 
+20% C2012X7R1H104M085AA 
foe mt +10% C1005X7R1V154KO050BC C1005X7R1E154K050BB C1005X7R1C154K050BC 
»0U+0. 
+20% C1005X7R1V154M050BC C1005X7R1E154M050BB C1005X7R1C154M050BC 
150 nF ache Peer +10% C1608X7R1H154K080AB C1608X7R1V154K080AB C1608X7R1E154KO80AA 
oe +20% C1608X7R1H154M080AB C1608X7R1V154M080AB C1608X7R1E154M080AA 
+10% C2012X7R1H154K085AA 
2012 .85+0.1 
? dir +20% C2012X7R1H154M085AA 
li Gray items: These products are not recommended for new designs. 
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MULTILAYER CERAMIC CHIP CAPACITORS 


(53/57) 


Capacitance range table 


Temperature characteristic: X7R (—55 to +125°C, +15%) 


. . , Thickness Capacitance Catalog number 
Pepectence: Tense (mm) sence alien voltage Ede: 50V ‘Rated voltage Edc: 35V. ‘Rated voltage Edc:25V _ Rated voltage Ede: 16V 
+10% C2012X7R1H154K125AA 
cu ate ae +20% C2012X7R1H154M125AA 
+10% C1005X7R1V224K050BC C1005X7R1E224K050BB C1005X7R1C224K050BC 
1008 enna +20% C1005X7R1V224M050BC C1005X7R1E224M050BB C1005X7R1C224M050BC 
e608 680x010 +10% C1608X7R1H224K080AB C1608X7R1V224K080AB C1608X7R1E224KO80AC C1608X7R1C224K080AC 
+20% C1608X7R1H224M080AB C1608X7R1V224M080AB C1608X7R1E224M080AC C1608X7R1C224M080AC 
zee +10% C2012X7R1H224K125AA 
alee seen) +20% C2012X7R1H224M125AA 
+10% C3216X7R1H224K115AA 
is ices +20% C3216X7R1H224M115AA 
+10% C1608X7R1H334K080AC C1608X7R1V334K080AB C1608X7R1E334K080AC C1608X7R1C334KO080AC 
ieee sisiecian +20% C1608X7R1H334M080AC C1608X7R1V334M080AB C1608X7R1E334M080AC C1608X7R1C334M080AC 
+10% C2012X7R1H334K125AA 
eal aaa tape +20% C2012X7R1H334M125AA 
+10% C3216X7R1H334K160AA 
a sued +20% C3216X7R1H334M160AA 
1608 0.8040:10 +10% C1608X7R1H474KO80AC C1608X7R1V474K080AB C1608X7R1E474K080AB C1608X7R1C474K080AC 
+20% C1608X7R1H474M080AC C1608X7R1V474M080AB C1608X7R1E474M080AB C1608X7R1C474M080AC 
470 nF Baie 4354030 +10% C2012X7R1H474K125AB C2012X7R1V474K125AB C2012X7R1E474K125AA 
+20% C2012X7R1H474M125AB C2012X7R1V474M125AB C2012X7R1E474M125AA 
+10% C3216X7R1H474K160AA 
ane eee +20% C3216X7R1H474M160AA 
+10% C1608X7R1V684KO080AC C1608X7R1E684K080AB C1608X7R1C684K080AC 
ue cea +20% C1608X7R1V684M080AC C1608X7R1E684M080AB C1608X7R1C684M080AC 
880 nF 5613 (354036 +10% C2012X7R1H684K125AB C2012X7R1V684K125AB C2012X7R1E684K125AB C2012X7R1C684K125AA 
+20% C2012X7R1H684M125AB C2012X7R1V684M125AB C2012X7R1E684M125AB C2012X7R1C684M125AA 
+10% C3216X7R1H684K160AA 
seis suenee +20% C3216X7R1H684M160AA 
4608 8030/10 +10% C1608X7R1V105KO80AC C1608X7R1E105K080AB C1608X7R1C105KO80AC 
+20% C1608X7R1V105M080AC C1608X7R1E105M080AB C1608X7R1C105M080AC 
Gaeso4s +10% C2012X7R1H105K085AC C2012X7R1V105K085AB C2012X7R1E105K085AB C2012X7R1C105KO85AC 
+20% C2012X7R1H105M085AC C2012X7R1V105M085AB C2012X7R1E105M085AB C2012X7R1C105M085AC 
ane +10% C2012X7R1H105K125AB C2012X7R1V105K125AB C2012X7R1E105K125AB C2012X7R1C105K125AA 
veneee +20% C2012X7R1H105M125AB C2012X7R1V105M125AB C2012X7R1E105M125AB C2012X7R1C105M125AA 
1 uF ohetods +10% C3216X7R1E105K085AA 
+20% C3216X7R1E105M085AA 
ere 4602030 +10% C3216X7R1H105K160AB C3216X7R1E105K160AA 
+20% C3216X7R1H105M160AB C3216X7R1E105M160AA 
+10% C3225X7R1H105K160AA 
pe nGoene +20% C3225X7R1H105M160AA 
+10% C4532X7R1H105K160KA 
iiss cies +20% C4532X7R1H105M160KA 
Baie 4354030 +10% C2012X7R1H155K125AC C2012X7R1V155K125AB C2012X7R1E155K125AC C2012X7R1C155K125AB 
+20% C2012X7R1H155M125AC C2012X7R1V155M125AB C2012X7R1E155M125AC C2012X7R1C155M125AB 
+10% C3216X7R1H155K160AB C3216X7R1V155K160AB C3216X7R1E155K160AA 
1.5 pF 3216 1.60+0.20 
+20% C3216X7R1H155M160AB C3216X7R1V155M160AB C3216X7R1E155M160AA 
+10% C3225X7R1H155K200AA 
oan meses +20% C3225X7R1H155M200AA 
Gnerods +10% C2012X7R1V225K085AC C2012X7R1E225K085AB C2012X7R1C225K085AB 
aie +20% C2012X7R1V225M085AC C2012X7R1E225M085AB C2012X7R1C225M085AB 
Eee +10% C2012X7R1H225K125AC C2012X7R1V225K125AB C2012X7R1E225K125AB C2012X7R1C225K125AB 
teete +20% C2012X7R1H225M125AC C2012X7R1V225M125AB C2012X7R1E225M125AB C2012X7R1C225M125AB 
8516 4.60%0:20 +10% C3216X7R1H225K160AB C3216X7R1V225K160AB C3216X7R1E225K160AA 
2.2 uF +20% C3216X7R1H225M160AB C3216X7R1V225M160AB C3216X7R1E225M160AA 
2020 50 +10% C3225X7R1H225K200AB 
3225 +20% C3225X7R1H225M200AB 
2.50+0.30 +10% C3225X7R1H225K250AB 
+10% C4532X7R1H225K160KA 
lied seoeece +20% C4532X7R1H225M160KA 


i Gray items: These products are not recommended for new designs. 
Click the part numbers for details. 


Please be sure to request delivery specifications that provide further details on the features and specifications of the products for proper and safe use. 
Please note that the contents may change without any prior notice due to reasons such as upgrading. 
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Capacitance range table 


Temperature characteristic: X7R (—55 to +125°C, +15%) 


. . , Thickness Capacitance Catalog number 
Sarees INES imi) iene Bail voltage Ede: 75V Rated voltage Edc: 50V Rated voltage Edc: 35V Rated voltage Edc: 25V Rated voltage Ede: 16V 
3613 #253620 +10% C2012X7R1V335K125AC C2012X7R1E335K125AB C2012X7R1C335K125AB 
+20% C2012X7R1V335M125AC C2012X7R1E335M125AB C2012X7R1C335M125AB 
S516 46040530 +10% C3216X7R1H335K160AC C3216X7R1V335K160AB C3216X7R1E335K160AC 
+20% C3216X7R1H335M160AC C3216X7R1V335M160AB C3216X7R1E335M160AC 
3.3uF 46020220 +10% C3225X7R1E335K160AA 
+20% C3225X7R1E335M160AA 
eeee peso aG +10% C3225X7R1H335K250AB 
+20% C3225X7R1H335M250AB 
+10% C4532X7R1H335K200KA 
ar ee +20% C4532X7R1H335M200KA 
Soi? e510 26 +10% C2012X7R1H475K125AC C2012X7R1V475K125AC C2012X7R1E475K125AB C2012X7R1C475K125AB 
+20% C2012X7R1V475M125AC + C2012X7R1E475M125AB C2012X7R1C475M125AB 
onecnae +10% C3216X7R1V475K085AC + C3216X7RIE475K085AB C3216X7R1C475K085AB 
3016 +20% C3216X7R1V475M085AC + C3216X7R1E475M085AB C3216X7R1C475M085AB 
+10% C3216X7R1H475K160AC C3216X7R1V475K160AB C3216X7R1E475K160AC C3216X7R1C475K160AB 
TRet ey +20% C3216X7R1H475M160AC C3216X7R1V475M160AB C3216X7R1E475M160AC C3216X7R1C475M160AB 
Son20o0 +10% C3225X7R1E475K200AA 
4.7 UF geen +20% C3225X7R1E475M200AA 
ee +10% 3225X7R1H475K250AB 
+20% C3225X7R1H475M250AB 
+10% C4532X7R1H475K200KB 
noee eens +20% C4532X7R1H475M200KB C4532X7R1E475M200KA 
+10% C5750X7R1H475K200KA 
5750 sicepae +20% C5750X7R1H475M200KA 
2.80+0.30 +20% C5750X7R1H475M280KA 
+10% C3216X7R1V685K160AC C3216X7RIE685K160AB C3216X7R1C685K160AC 
ane aaa +20% C3216X7R1V685M160AC C3216X7RIE685M160AB C3216X7R1C685M160AC 
+10% C3225X7R1E685K250AB 
6.8 uF asl mabases +20% C3225X7R1E685M250AB 
+10% (C4532X7R1H685K250KB 
#06 acne +20% C4532X7R1H685M250KB 
+10% C5750X7R1H685K250KA 
Pree sciiaia +20% C5750X7R1H685M250KA 
546 4:6020°50 +10% C3216X7R1H106K160AC C3216X7R1V106K160AC C3216X7R1E106K160AB C3216X7R1C106K160AC 
+20% C3216X7R1V106M160AC C3216X7RIE106M160AB C3216X7R1C106M160AC 
+10% C3225X7R1C106K200AB 
3005 eee +20% C3225X7R1C106M200AB 
5501.30 +10% (3225X7R1N106K250AC _C3225X7R1H106K250AC (3225X7R1E106K250AC 
+20% C3225X7R1N106M250AC C3225X7R1H106M250AC 3225X7R1E106M250AC 
10 pF Pete +10% C4532X7R1C106K230KA 
hese +20% C4532X7R1C106M230KA 
+10% C4532X7R1E106K250KA 
cea +20% C4532X7R1E106M250KA 
2.00+0.20 +20% C5750X7R1E106M200KA 
5750 eT +10% 5750X7R1H106K230KB 
+20% C5750X7R1H106M230KB 
3225 2.50+0.30 +20% 3225X7R1C156M250AB 
15 uF foe 2.50+0.30 +20% C4532X7R1E156M250KC 
2.80+0.30 +20% C4532X7R1E156M280KB 
5750 2.30+0.20 +20% C5750X7R1E156M230KA 
+10% ©3225X7R1C226K250AC 
aad musanaed +20% C3225X7R1E226M250AB C3225X7R1C226M250AC 
2.00+0.20 +20% C4532X7R1C226M200KC 
22 uF 4532 2.30+0.20 +20% C4532X7R1C226M230KB 
2.50+0.30 +20% C4532X7R1E226M250KC 
a 2.50+0.30 +20% C5750X7R1H226M250KB C5750X7R1E226M250KA 
2.80+0.30 +20% 5750X7R1C226M280KA 
33 UF 4532 2.50+0.30 +20% C4532X7R1C336M250KC 
5750 2.00+0.20 +20% C5750X7R1C336M200KB 
47 uF 5750 2.30+0.20 +20% C5750X7R1V476M230KC + C5750X7R1E476M230KB C5750X7R1C476M230KB 


li Gray items: These products are not recommended for new designs. 


Click the part numbers for details. 


Please be sure to request delivery specifications that provide further details on the features and specifications of the products for proper and safe use. 
Please note that the contents may change without any prior notice due to reasons such as upgrading. 


20230302 / micc_commercial_general_en. 


(55/57) 


MULTILAYER CERAMIC CHIP CAPACITORS 


Capacitance range table Temperature characteristic: X7R (—55 to +125°C, +15%) 
. . : Thickness — Capacitance Catalog number 
ape ee nena (mm) Toleranee Rated voltage Ede: 10V Rated voltage Ede: 6.3V Rated voltage Ede: 4V 
+10% C0402X7R1A101K020BC C0402X7R0J101K020BC C0402X7ROG101K020BC 
100 pF 0402 0.20+0.02 
+20% C0402X7R1A101M020BC C0402X7R0J101M020BC C0402X7ROG101M020BC 
+10% C0402X7R1A151K020BC C0402X7R0J151K020BC C0402X7ROG151K020BC 
150 pF 0402 0.20+0.02 
+20% C0402X7R1A151M020BC C0402X7R0J151M020BC C0402X7ROG151M020BC 
+10% C0402X7R1A221K020BC C0402X7R0J221K020BC C0402X7ROG221K020BC 
220 pF 0402 0.20+0.02 +20% C0402X7R1A221M020BC C0402X7R0J221M020BC C0402X7ROG221M020BC 
+10% C0402X7R1A331K020BC C0402X7R0J331K020BC C0402X7ROG331K020BC 
aaa ee pereree +20% C0402X7R1A331M020BC C0402X7R0J331M020BC C0402X7ROG331M020BC 
+10% C0402X7R1A471K020BC C0402X7R0J471K020BC C0402X7ROG471K020BC 
470 pF 0402 0.20+0.02 
+20% C0402X7R1A471M020BC C0402X7R0J471M020BC C0402X7ROG471M020BC 
+10% C0402X7R1A681K020BC C0402X7R0J681K020BC C0402X7ROG681K020BC 
680 pF 0402 0.20+0.02 
+20% C0402X7R1A681M020BC C0402X7R0J681M020BC C0402X7ROG681M020BC 
+10% C0402X7R1A102K020BC 
aa ial eens +20% C0402X7R1A102M020BC 
+10% C0402X7R1A152K020BC 
Lenp Re sicictoe +20% C0402X7R1A152M020BC 
5 +10% C0603X7R1A222K030BA C0603X7R0J222K030BA 
een as panne +20% C0603X7R1A222M030BA C0603X7R0J222M030BA 
+10% C0603X7R1A472K030BA C0603X7R0J472K030BA 
ene sie siainiies +20% C0603X7R1A472M030BA C0603X7R0J472M030BA 
+10% C0603X7R1A103K030BA C0603X7R0J103K030BA 
ion gene cis +20% C0603X7R1A103M030BA C0603X7ROJ103M030BC 
100 nF 1005 0.50+0.05 +10% C1005X7R1A104K050BB 
+10% C1005X7R1A154K050BB 
ae ae aie +20% C1005X7R1A154M050BB 
+10% C1005X7R1A224K050BB 
asia — ee +20% C1005X7R1A224M050BB 
+10% C1608X7R1A684K080AC 
eeonk ME SOS Tare ene C1608X7R1A684M080AC 
+10% C1608X7R1A105KO80AC 
ag FOOB -DBOrD T8010 ones C1608X7R1A105M080AC 
1.5 UF 4608 nee +10% C1608X7R1A155KO80AC C1608X7R0J155K080AB 
+20% C1608X7R1A155M080AC C1608X7R0J155M080AB 
+10% C1608X7R1A225K080AC C1608X7R0J225K080AB 
Seur ical ences +20% C1608X7R1A225M080AC C1608X7R0J225M080AB 
+10% C2012X7R1A335K125AC 
ae gs Lee +20% C2012X7R1A335M125AC 
eer +10% C2012X7R1A475K085AC C2012X7R0J475K085AB 
+20% C2012X7R1A475M085AC C2012X7R0J475M085AB 
clad eure a es0 50 +10% C2012X7R1A475K125AC 
+20% C2012X7R1A475M125AC 
+10% C2012X7R1A685K125AC C2012X7ROJ685K125AB 
hada owe siasiiibieaea +20% C2012X7R1A685M125AC C2012X7ROJ685M125AB 
5019 554526 +10% C2012X7R1A106K125AC C2012X7R0J106K125AB 
+20% C2012X7R1A106M125AC C2012X7R0J106M125AB 
+10% C3216X7R1A106KO085AC C3216X7ROJ106K085AB 
10 pF 0.85+0.15 
16 +20% C3216X7R1A106M085AC C3216X7R0J106M085AB 
+10% C3216X7R1A106K160AC 
iain +20% C3216X7R1A106M160AC 
+10% C3225X7R1A226K230AC 
ad saad soiled +20% C3225X7R1A226M230AC 


li Gray items: These products are not recommended for new designs. 
Click the part numbers for details. 


Please be sure to request delivery specifications that provide further details on the features and specifications of the products for proper and safe use. 
Please note that the contents may change without any prior notice due to reasons such as upgrading. 
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MULTILAYER CERAMIC CHIP CAPACITORS 


. ae 6 
Capacitance range table Temperature characteristic: X7S (-55 to +125°C, +22%) 
F : ; Thickness Capacitance Catalog number 
Capacitance Dimensions 
em (mm) tolerance Rated voltage Ede: 50V Rated voltage Ede: 25V Rated voltage Ede: 16V 
330 nF 405 peosbos +10% C1005X7S1C334K050BC 
cues +20% C1005X7S1C334M050BC 
+10% C1005X7S1C474K050BC 
sciatl mes aa +20% C1005X7S1C474M050BC 
+10% C1608X7S1C155KO080AC 
1.5 uF 1 -80+0.1 
om ai eee +20% C1608X7S1C155M080AC 
+10% C1608X7S1C225K080AC 
aaa ane aia +20% C1608X7S1C225M080AC 
2012 i oes0 30 +10% C2012X7S1C685K125AC 
6.8 UF a +20% C2012X7S1C685M125AC 
, +10% C3225X7S1H685K250AB 
22 2.50+0. 
aie cies +20% C3225X7S1H685M250AB 
013 er +10% C2012X7S1E106K125AC C2012X7S1C106K125AC 
10 uF +20% C2012X7S1C106M125AC 
. ae 550200 +10% C3225X7S1H106K250AB 
oS +20% C3225X7S1H106M250AB 


li Gray items: These products are not recommended for new designs. 
Click the part numbers for details. 


A Please be sure to request delivery specifications that provide further details on the features and specifications of the products for proper and safe use. 
Please note that the contents may change without any prior notice due to reasons such as upgrading. 
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MULTILAYER CERAMIC CHIP CAPACITORS 


Capacitance range table 


Temperature characteristic: X7S (-55 to +125°C, +22%) 


. : : Thickness Capacitance Catalog number 
Papecience: TMenees (mm) ‘piers Rated voltage Edc: 10V Rated voltage Edc: 6.3V Rated voltage Edc: 4V 
+10% C0603X7S1A223K030BC C0603X7S0J223K030BB 
een meee aie +20% C0603X7S1A223M030BC C0603X7S0J223M030BB 
+10% C0603X7S1A473K030BC C0603X7S0J473K030BB 
cur deds eenene +20% C0603X7S1A473M030BC C0603X7S0J473M030BB 
+10% C0603X7S1A104K030BC C0603X7S0G104K030BC 
er i a +20% C0603X7S1A104M030BC C0603X7S0G104M030BC. 
+10% C0603X7S0J154K030BC 
ane eee siasiiia +20% C0603X7S0J154M030BC 
6:3020.03 +10% C0603X7S0G224K030BC 
+20% C0603X7S0G224M030BC 
eee lead 63020:08 +10% C0603X7S0J224K030BC 
+20% C0603X7S0J224M030BC 
+10% C1005X7S1A334K050BC C1005X7S0J334K050BC 
aia ssa ghia +20% C1005X7S1A334M050BC C1005X7S0J334M050BC 
+10% C1005X7S1A474K050BC C1005X7S0J474K050BB 
=fOne ma ida +20% C1005X7S1A474M050BC C1005X7S0J474M050BB 
+10% C1005X7S1A684K050BC C1005X7S0J684K050BC C1005X7S0G684K050BC 
cma er munis +20% C1005X7S1A684M050BC C1005X7S0J684M050BC C1005X7S0G684M050BC 
1 pF inae 2020 08 +10% C1005X7S1A105KO50BC C1005X7S0J105KO050BC C1005X7S0G105KO050BC 
+20% C1005X7S1A105M050BC C1005X7S0J105M050BC C1005X7S0G105M050BC. 
+10% C1005X7S0G155KO050BC 
soiaainiia +20% C1005X7S0G155M050BC 
+10% C1005X7S0J155KO50BC 
1.5 UF 1005 0.5020.10 £20% C1005X7S0J155M050BC 
+10% C1005X7S1A155KO050BC 
COPD NIG — sang. C1005X7S1A155M050BC 
+10% C1005X7S0G225K050BC 
oe +20% C1005X7S0G225M050BC 
4008 60040 +10% C1005X7S0J225K050BC 
2.2 uF +20% C1005X7S0J225M050BC 
0.50+0.15,-0.10 +10% C1005X7S1A225K050BC 
+20% C1005X7S1A225M050BC 
4608 6802040 +10% C1608X7S1A225K080AC C1608X7S0J225K080AB 
+20% C1608X7S1A225M080AC C1608X7S0J225M080AB 
oa02040 +10% C1608X7S0JN335KO80AC C1608X7S0G335KO80AC 
3.3 pF Gén8 +20% C1608X7S0J335M080AC C1608X7S0G335M080AC 
68020 30 +10% C1608X7S1A335KO80AC 
+20% C1608X7S1A335M080AC 
0.802010 +10% C1608X7S0J475KO80AC C1608X7S0G475KO080AC 
47 uF 41608 +20% C1608X7S0J475M080AC C1608X7S0G475M080AC 
Se0s0 30 +10% C1608X7S1A475K080AC 
+20% C1608X7S1A475M080AC 
+10% C1608X7S0J685KO80AC C1608X7SO0G685K080AB 
i a oe peu) +20% C1608X7S0J685M080AC C1608X7S0G685M080AB 
1608 0.80+0.20 +20% C1608X7S0J106MO80AC C1608X7S0G106M080AB 
10 pF 2012 ORYO4S +10% C2012X7S0J106KO85AC C2012X7S0G106KO85AC 
+20% C2012X7S0J106M085AC C2012X7S0G106M085AC 
15 uF 2012 1.25+0.20 +20% C2012X7S1A156M125AC C2012X7S0J156M125AC C2012X7S0G156M125AC 
3216 1.60+0.20 +20% C3216X7S1A156M160AC C3216X7S0J156M160AB 
22 UF 2012 1.25+0.20 +20% C2012X7S1A226M125AC C2012X7S0J226M125AC C2012X7S0G226M125AC 
3216 1.60+0.20 +20% C3216X7S1A226M160AC C3216X7S0J226M160AB 
33 YF 3216 1.60+0.20 +20% C3216X7S0J336M160AC C3216X7S0G336M160AB 
47 UF 3216 1.60+0.20 +20% C3216X7S0J476M160AC C3216X7S0G476M160AB 
3225 2.50+0.30 +20% C3225X7S1A476M250AC C3225X7S0J476M250AC 


ll Gray items: These products are not recommended for new designs. 
Click the part numbers for details. 


Capacitance range table 


(57/57) 


Temperature characteristic: X7T (—55 to +125°C, +22,-33%) 


, , ; Thickness Capacitance Catalog number 
Gapnetanee Dimensne (mm) tolerance Rated voltage Ede: 10V Rated voltage Edc: 6.3V 
100yF 3225 2.50+0.40,-0.30 +20% C3225X7T 1A107M250AC C3225X7T0J107M250AB 


i Gray items: These products are not recommended for new designs. 
Click the part numbers for details. 


Please be sure to request delivery specifications that provide further details on the features and specifications of the products for proper and safe use. 
Please note that the contents may change without any prior notice due to reasons such as upgrading. 
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